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वर्ष ४ थें] जानेवारी १९५१ [अंकश्था 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १6 ही 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
राज्य मरा का 


वर्षे चोथे जानेवारी 
अक था नवभारत १९७१९ 


या अंकांतील जाहिराती 


फु </€६./४/९./४२.०४२७ *१/१ ५../”२./ 3२.४ 9९.८४ /५/९ 


४८ तास टिकणारा मरत सुगंध असलेल 


क या | सुलभ मदणाठय 


| 


/९५*</९./४५६./४५८/%/५/५-/५-/४६-/*५” छे 


वापरून खुगन्धाची मजा लुटा ! ! ! 
निर्माते--गजानन जनादूंन बोडस, सुबई २९ 
पुणे स्टॉकिस्ट्स-- गोडबोले, जोशी 
आणि कंपनी, २५८ बुधवार 


&.७५४€४५/४४*४/४/४*.५/0४५/४*५/४/१४/४/४/४” *२४€*५/४%*/५/४”/"०७ | & ५//४५/४*-/४/*४/४” ५५४५४ ४*५/१/१९/५/ ००/१२/४०१४" 


येथें काम द्या, 
२९१ शनवार, पुणें २ 
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अन्नटंचाईच्या काळांत पोष्टिक अन्न पुरेसे मिळत नाहीं; 


साठे बिस्किटे, चॉकोठेट व कोको 


ती उणीव भरून काढतील, 


०</€*५/%/६/*/*९/५/”७े 


कारखाना -साठे बिस्किट कंपनी-चॉकोलेट वकसे, पुणें २ 


“।“€४५८४४४४४४* /€४०/%१/ ४ 


& ००/८६/४६४४" ४4५९५९ /९ ८४४७६४४७११” 


& ०७€*4४१४५/%/१९/६/ 


*४/*/२ </”५./४*४-/४४” 


गरात. | 
| 


* नवभारता 'च्या दुसऱ्या वर्षांच्या ( ऑक्टोबर १९४८ ते सप्टेंबर १९५९ ) बारा 
| 
1... 


विक्रीस तयार ! 


अंकांचे उत्कृष्ट अधेकापडी बांधीव पुस्तक विक्रीस तयार अखून म. आ. ने रु. पंधरा फक्त 
आल्यास तें रजि. बुक-पोस्टानं घरपांच पाठवू. व्ही. पी. न पाढविळ जाणार नाहा 


व्यवस्थापक, “* नवभारत 
टिळक रोड, पुणे २९ 


अनक्रमणिका 1 विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
या | राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


7../. १५ 


% मरी 
"व प्व्णत्> क 
च ह नवभारत दै १ री 
2. ७५ ? 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


वर्गणीदारांस सूचना 


(१) “नवभारत'चा अक दरमहा १ तारखेच्या आंत नियमितपणे काळजीपूवक 
पोस्टांत टाकळा जातो. वर्गणीदारांस जर आपला अंक “ तारखेपर्यंत मिळाला नाही 
तर त्यांनीं प्रथम स्थानिक पोस्ट ऑफिसांत चोकशी करून नंतर आमचेकडे लिहावे. 
अक शिक असला तरच पाठाविळा जाईल. अंक न मिळाल्यावद्दळ १० तारखेनंतर 
येणाऱ्या तक्रारीस उत्तर दिलें जाणार नाहीं. 

(२) वर्गणीदार कोणत्याहि महिन्यापासून होतां येते. 

(२ ) पत्रव्यवहार करतांना नेहमीं अनुक्रम-नंबर अवशय लिहावा. “ नवभारत 
कचेरींतून दरमहा जो अक रवाना होतो त्यावर पत्त्याच्या वरच्या बाजूस डाव्या हाताला 
अतुक्रम-नंबर लिहिलेला असतो 

(४) पत्ता वदलावयाचा असल्यास त्याबद्दळ्ची सूचना. कचेरीस २५ तारखे- 
पूर्वी मिळाली पाहिजे. त्यानंतर सूचना-पत्र आल्यास त्याची अमलबजावणी त्याच 
महिन्यांत न होतां पुढील महिन्यापासून केली जाईल 

(५) ' नवभारत ? च्या कोणत्याहि एजटास वगणी वसूल करण्याचा अधिकार 
नाहीं. त्यामुळें कचेरी व वगेणीदार या दोघांनाहि त्रास होतो ब विलंब लागतो, 
म्हणून वर्गणी नेहमीं कचेरीकडे खाळील पत्त्यावर पाठविण्याची कृपा करावी 


व्यवस्थापक 


[| ल्न्हतेबर | नवभारत * 
टिळक रोड, पुणें १ 


---------::->र्‍ा 
'>/”३५//४..५४९.०४७ ४९.४९. ४९५५४७ ५४९. ४४२..४ ४९.०७ ८.४/९./ ४५९९../ ४७.०७ ७४/९४/४७७७ “४५७ ५/१. '२५९/४०९./२..”« 
*४/४./४१./”*ी 


जाहिरातींचे दर 


सबंध पान अध पान पाव पान 


| 
| 
| 


! तीन वेळा ७० प्रत्येक खेपेस ४५ प्रत्येक खेपेस ३० प्रत्येक खेपेस 
९ सहा वळा ६५ ११ ४० 1 बण १) 
बारा वेळां ६० ,, ३५ ,३ २० 
पाव पानापेक्षां कमी जाहिरात स्वीकारली जात नाहीं. 
॑ कव्हर पान नं. ४ प्रत्येक वेळेस ५० रुपये 
कव्हर पान न. २ व ३ क. जा २० रुपये 
(१) सर्वे जाहिराती ' जाहिराती ब जाहिरातदार ' या सद्रांत छापल्या जातात 
(२) शक्‍य असेल त्या वेळेत जाहिरातदारांचा थोडक्यांत परिचय देण्याची पद्धत 
स्वीकारलेली आहे 
(९) एफ़ा पानांत दान कॉलम्स असतात. 
(४) पानाचा आकार ८॥” > ५” 
व्यवस्थापक 
नवभारत र 
२९१ शानवार, पुणे र 
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अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सुळभ राष्ट्रीय ग्रंथपालेच्या विश्वस्तमैडळाचें पासिक 


ब पळ च्च न मकर 
वष चोथें जानेवारी 
अंक चवथा १९५२१ 


संचालक : श्री. शंकरराव देव 
संपादक-मंडळ 


आचार्य शं. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज, भागवत - श्री. हरि कृष्ण भोहनी -प्रा. वि. म. बेडेकर 


का, संपादक 
आझ्ेय आशियापुढील प्रश्न प्रा, नी. वि सोवनी १-७ 
कोशकार ब शब्द प्रा, देवदत्त अ, दाभोळकर ७ 
थारा आणि सविनय कायदेभग (गांधीजींचा लेख ) अनु. श्रो, ना, ग. जोशी. ८<११,१६ 
हछालिवाहनशकाची पूवेपोठिका प्रा, वा, वि. मिराशा १२-१६ 
विलक्षण चोर! भारत ,व. अनु, श्री, मनोहर देखगे १७-२० 
वध्योतील वुरूड : सामाजिक-आर्थिक निरीक्षण प्रा. दे. ज. हातेकर २१-९४ 
केशवसुतांच्या ' तुतारी 'चे पडसाद श्री. व्यं. सी. कारखानीस २५-२८ 
विश्वकुडुंबी गांधीजी श्री, ज. वा, जोशी २९-३२ 
देव आणिद्गड प्रा, देवदत्त अ. दाभोलकर रे 
न्या. मू. महादेव गोविन्द रानडे प्रा. प्र, रा. दामले ३३-३९ 
मध्यप्रदद्यांतील मराठ्यांच्या इतिहासाची अनास्था प्रा, यं, शो. शेजवलकर ४०-४५ 
श्री अरविन्दांचे निवोण प्रा, म. दो. जावडेकर डप 
भ्रेमपिया उस्ताद फेयाजखॉ आुध्दसारंग ४६-५१ 
योगी अराबिन्द यांच्या पुण्यस्सृतीस आ. शं. द, जावडेकर ५२-५५. 
सरदार वलळूभभाई पटेल : पुण्यस्मरण श्री. प्रेमा कंटक ५६-५९,७२ 
सरदार पटेल आणि कांग्रेस श्री, ह, कृ. मोहनी ६०-६३ 
सारसंकलन ६४-७२ 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु, १ 


हें मासिक र. ग. जोशी यांनीं खुलभ सुद्रणालय, २९१ शनिवार, पुणे २, येथे छापून 
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्तमंडळाकारेतां तेथेंच प्रासेद्ध केळे 


2 
जी कहि 
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संगणकीकृत 


८ य 


मरी 
ह नवभारत चर ल 


नर अमृतमहोत्सवी, न च, 
र्ष्€ य कअ, 
) र र है 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


* नवभारत , जानेवारी १९५१ 
छेखक-परिचय 


[या अंकांतील खालील लेखकांशेवाय बाकीच्या लेखकांचे लेख ' नवभारतां 'त या वषी यापूर्वी 
आले असून त्या वेळीं त्यांचा परिचय दिला आहे.-णका. सं, ] 


प्रा5 नी. वि. सोवनी-- पुणें येथील ' गोखले इन्स्टिट्यूट आफ पोटिटिक्स अन्ड इकानॉमिक्‍्ध ? 
या संस्थे उपप्राचार्य, ' 1001811011 1)109]011] 11 [1 (0प- 
१ ]ेल्डाणका ॥11010801', “ [1100181011] 1)0510101] 0 
पाताछ5 1७ ॥वाहटा18]5)? इत्यादी पुस्तकांचे लेखक, 


प्रा, बा. वि, मिराशी-- ( नागपूर )3-प्राच्यविद्यापंडित, पुराणोतैद्ास-संशाधक, ' कालिदात * 
इ० पुस्तकांचे लेखक. 

श्री, मनोहर देखणे--  ( सोलापूर )-यांच्या लघुकथा मराठी नियतका]लकांतून प्रासेद्द होत 
असतात. 


प्रा, दे. ज. हातिकर-- वर्धा येथोळ * कॉलेज ऑफ कामसं'मध्ये प्राध्यापक, यांनी आपल्य) 

प्राथ्यापक व इतर मित्रमंडळींच्या सहकार्याने “ आधिक समता - 

संघ? या नांवाची संस्था बघा येथे सुरु केळी असून, त्या संस्थेतर्फे 

_ वध्यारताळ मगो, मांगगारुडी या समाजांतालि 
निरीक्षण चाळू आहे. 

श्री,5ये, सो कारखानीस---' महातष्टू नाटकमेडळी ? चे संस्थापक व चालक, ' राजाचें बंड ! 


सामाजिक--आर्थिक 


५ स्वेरिणी ? या नाटकांचे कते आगि नाटूयव्यातंगी लेखक, 


श्री, ज, वा. जोशी--*  ( शिग्पूर ) वाूमयव्यासगी, चितनप्रेमी अभ्यासक. 
प्रा. प्र. रा. दा म ले-- . पुर्णे येथील नोरेसजी वाडिआ कोळेजमध्ये तत्तज्ञानाचे प्राध्यापक, 


प्रा, ञ्य॑. शे. शजवळकर-- पुर्णे येथाळ ' डेक्कन कोळेज पोस्टग्रॅब्युएट अन्ड रिस्चे इन्स्टिटयट ? 
या संस्थेत ' मराठा इतिहासा! च प्राध्यापक, * 1०२8111138 1761 ह 
या ग्रंथाचे कते. 

शुद्ध सा रं ग-ा : आवाजाची दुनेया ? या पुस्तकाचे कने. 

आचार्य दो. द. जावडेकर---सुप्रासिद्ध राज्यनीतिशास्रज्ञ आणि ग्रंथकार, दाराष्ट्र स!हित्यसमेटनाचे 
माजी अध्यक्ष, ' नवभारत ' मासिकाचे एक संपादक. 

श्री, भ्रेमा कंटक-- ( सासवड ) --सुप्रासिद्ध समाजसेविका,  सत्याप्रही महाराष्ट्र ', ' काम 
आणि कामिनी '» “भ्रान्त जावन ' इत्यादी पुस्तकांच्या लोखिका, 

श्री, ह. छू. मोहनी-- (नागपूर )- ' तेजस्वी शिक्षण !, 'आमचा सनातन घर्म 
आणि सफाई ? इत्यादी पुस्तकांचे लेखक, 
संपादक 


। १ 'शिक्षण 
नवभारत * मासिकाचे एक 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


आप्नेय आशियापुढील प्रश्न 


दुसऱ्या महायुद्धांतून निर्माण झालेल्या परि- 
स्थितीमुळे आमिय आशियांतील पुष्कळशी राष्ट्र 
राजकीयदृष्ट्या गेल्या ४१५ वषोत स्वयंद्यासित 
झालीं आहेत. हिंदुस्थान, पाकिस्तान, लंका, त्रह्म- 
देश, फिलिपाइन बेटें, व इंडोनेशिया हीं ता राष्ट्र 
हात. इंडोचीनचें भवितव्य अद्यापि ठरावयाचें आहे. 
चीनमध्ये समाजवादी सत्ता स्थापन झाली आहे व 
तो देश पाश्चात्य राश्रांच्या पाशांतून मुक्त झाला 
आहे, तथापि, तो रेंशियाच्या पाद्यांत कितपत 
सांपडला आहे व त्यामुळें त्याच्या खयंशासनास 
कितपत बाध आलेला आहे अगर येणार आहे हें 
सध्यां तरी सांगणें कठिण आहे. वर उल्लेखिलेली राष्ट्र 
स्वयंश्यासित झालीं आहेत, ही जागातिक इतिहासां- 
तीळ अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. आधुनिक 
सुधारणेमुळे सर्वे ज्ञात जग परस्पराशीं निगडि 
झाल्यानंतरच्या काळांत प्रथमच जगांतीळ ३० ते 
४० टक्के लोक स्वयंश्यासित होऊन जागतिक राजकार- 
णाच्या रंगभूमीवर हक्काने प्रवेश करीत आहेत. या 
घटनेमुळे कित्येक जागातिक प्रश्नांचे स्वरू्य पार्‌ 
बदळून गेळें आहे ब जाईल यांत, नवल तें काय? 

आग्नेय आशियांतील देशांच्या भवितव्या- 
संबंधीची चर्चा तीन टप्प्यांनीं करणें आवश्यक आहे. 
प्रथमतः या देशांतील राजक्रीय आर्थिक परिष्थिति 
व त्यांच्या विकासाचे माग व त्यांतील अडथळे 
यांचा विचार केला पाहिजे. नंतर त्यासंबंधी तेथील 


शासन संस्थांची संभाव्य घोरणे कोणती असतील हे 
पाहिळें पाहिजे. ही अन्तगत परिस्थिति व घोरणे 
यांसंब्घी चचा झाली. त्यानंतर बदलत्या जागातिक 
परित्थितीचचा त्यावर कोणता पारेणाम होईल व त्यांत 
काय बदल अगर फरक पडतील ह्याचा अदाज 
घेतला पाहिजे. ह्या सर्व प्रश्नांपेकी प्रत्यक प्रश्न अत्यंत 
महत्त्वाचा असून तो एक एंक स्वतंत्र लेखाचाच 
विषय होऊं शकेल. परंतु योग्य स्थलावकाशाच्या 
अभावी प्र्तुत लेखांत या प्रश्नांच्या व्याप्तीचें केवळ 
त्रोटक व सूत्रबद्ध असेंच दिग्दर्शन करावयाचें 
योजिळे आहे. या दिग्दशनाने आम़ेय आशियांतील 
देशांच्या पुढे असलेल्या प्रश्नांची साकल्याने 
साधारण कल्यना येण्यास मदत होईल. 

आझेय आक्ियांतील बहुतेक देशांना स्व्रयंश्यासना- 
५ अधिकार मिळाल्यामुळे त्यांचे त्व प्रश्न सुट- 
ले नाहींत, हे॑आपणांस स्वानुभवावरूनच कळून 
७. या देशांपुढील मुख्य प्रश्न सर्वांगीण विका- 
साचा आहे व आर्थिक्र आणि राजकीय या त्याच्या 
दोन अत्यंत महत्वाच्या बाजू आहेत. त्यांचा विचार 
वेगवेगळा करणें सोईचं होईल. 
औषद्योगीकरणाची गरज 

आय्नेव आक्ियांमधील देशांतील सांप्रतची 

आर्थिक परिस्थिति कश्ा प्रकारची आहे याची चर्चा 
पूर्वीच्या लेखांतून) विस्तारशः केळी आहे. त्या परि- 


>) 


श्थितीची मुख्य अंगें, उपांगे थोडक्यांत पुढील- 


ह. 
ड्‌ 


८ आम्नेय आशिया : आर्थिक पारतंत्र्यांतून स्वातंत्र्याकडे या विषयावर प्रस्तुत लेखकाचे 
6 नबभारता 'च्या जानेवारी १९४९, माचे १९४९, जून १९५० च्या अंकांतून अनुक्रमें तीन ळेखांक 


आले आहेत ते पहावेत, 


नव, ९ 


अनुक्रमणिका 
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*्ट< १ ॥ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


प्रमाणे सांगतां येतील, हे सर्वे देश शोतकीप्रधान 
असून त्यांची ओद्योगिक वाढ झालेली नाहीं, 
विकाऊ पिकांची निपज व त्याची निगेत यांवर 
येथील अर्थव्यवस्था ब व्यवहार बऱ्याच मोठ्या 
प्रमाणावर अवलंबून आहेत. आर्थिक विकास 
सवोगीण न झाल्यामुळे आर्थिक व्यवस्था व 
व्यवहार डळमळीत आहेत व त्यांतूनच त्यांची 
आर्थ्क अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. 
लोकसंख्या विपुल, किंबहुना फाजील असून 
ती शीघ्र गतीनें वाढत आहे व शीव्रतर गतीने वाढ- 
ण्याचा संभव आहे. सर्वसामान्य ८० टक्के जनता 
दारित्यानें पीडळेळी आहे. लोकसंख्येच्या मानाने 
या देह्यांतील नेसर्गिक संपत्ति अत्यंत अपुरी ब तुटपुंजी 
आहे. ओद्योगीकरणासाठी व शेतीच्या विकासासाठी 
फार मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतविण्याची 
आवदयकता आहे. तेथीळ जनतेच्या अठराप्रवेश्वे 
दारिद्यामुळें प्रतिवर्षींच्या उत्पनांतून फारशी 
बचत होऊं शकत नाहीं व भांडवलाची निर्मितीहि 
पुरेश्या प्रमाणावर होत नाहीं. येथेंच निमीण होणाऱ्या 
भांडवलावर विसंबून राहिल्यास आर्शिक विकास 
होण्यास फार मोठा कालावाधि लागेल व त्या काला- 
वर्धीत प्रजेची वाढ झाल्यामुळें जीवनमानहि वाढ- 
ण्याचा फारसा संभव नाहीं, या देशांचे ओद्योगी- 
करण युद्धपूवकाळांतील जपानच्या वेगाने झाल्यास 


२ जपानच्या वेगाने, आद्योगीकरणास लागणारे भांडवल व त्याच्या 


(2 १ 


किती भांडबल लागेल यांचें गणित प्रा. यूजेन स्टळे 
यांनीं ( ॥॥०॥त 1५०0101110 1)९ए९]01011९, 
1944 ) केलें आहे. 

हा अंदाज युद्धापूवीच्या किंमतीवर आधारलेला 
आहे. अलीकडच्या महागाईच्या काळांत तो दुपटी- 
तिपटीर्नी वाढवावा लागेल, शिवाय त्यांत शेतकी- 
सुधारणेसाठी व दरवर्षी घसारा वगेरेसाठीं लाग- 
णाऱ्या भांडवलाचा समावेरा झालेला नाहीं. वरील 
अंदाजाप्रमाणे लागणाऱ्या भांडवलापेकी या देशांतूनच 
किती मिळूं शकेल १ सर्वे अडचणीकडे दुळेक्ष करून 
व अत्यंत आज्यादायक अंदाज खरे धरून हिंदु 
स्थानासंबंधीं गणित केल्यास जवळजवळ २० वग्रोत 
लागणाऱ्या एकंदर भांडवळांपैकी पाव हिस्सा 
भांडवळ येथे हिंदुस्थानांत उभारता येईल 
असें दिसतें. कमी-अधिक प्रमाणांत हाच अंदाज 
इतर देश्यांनाहि लागूं होईल. परदेशाहून, म्हणजे 
मुख्यतः अमेरिकेकडून, बरेचसे भांडवळ या देशां- 
तून गुंतवल गेलें तरच येथें कांहीं वेगानें आर्थिक 
विकास होण्याची शक्‍यता आहे. तथापि, परदेशी 
भांडवलाजरोबर येणारे परदेशी राजकारण येथील 
कती वे मानषण्यासारखें आहे, हे सांगणें 
कठिण आहे. सव राष्ट्रीय संस्थांच्या मार्फत भांडवलाचा 
पुरवठा झाल्यास हा प्रश्न थोडाफार सोकयानें स्‌टूं 


दाकेल, तथापि, या संस्थांनाहि भांडवलाचा पुरवठा 


गुंतणावळीचा काळ 
४० वषांत गुंतवावयाचें भांडवल 


लोकसंख्या क्षेत्रफळ (१९३६ ची क्रयशाक्त घरून 3) 

(कोटी) ( चौ. किलोमीटर ) ( अब्ज डॉल्स ) 
देश श्ळै॑ रु इके कश 
| दशक दशक दरक दशक 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


आग्नेय आशियापुढीळ प्रश्न 


सुख्यतः अमेरिकेकड्टनच होत असल्यामुळें तो प्रश्न 


सुटेलच असं नाहीं. 
राजकीय परिस्थिति 

आम्रेय आशियामधील देशांतील राजकीय परि- 
स्थितीहि नरिकटच आहे. आर्थिक क्षेत्रांत हे देश कम- 
कुवत आहित त्याहूनह्दि थोडे जास्तच राजकीयक्षेत्रांत 
आहेत. बरवर पाहतां बहुतेक सर्व देशांत लोकशाही 
राज्ययंत्रें आहेत. परंतु खऱ्या अर्थाने त्या देशांतून 
लोकशाही अस्तित्वांत. नाहीं हे कोणाहि निःपक्षपाती 
निरीक्षकास कबूल करावें लागेळ, अशिक्षित व असं- 
घटित समाज, दारिद्र्याचा कडेलोट, सामाजिक 
व्यवस्थेत लोकशाहीला पोषक अशा परंपरांचा अभाव, 
अश्शीच परिस्थिति सर्वत्र आढळते. जातिसंस्थेमुळे 
एकजिनसी दिसत असलेला परंतु त्यामुळेंच आंतून 
पोखरलेला, विघटित व विकलाग असलेला हिंदु- 
समाज हिंदुस्थानांत आढळतो; तर लंका, इंडोनारीया 
ब्रह्मदेश, फिलिपाईन व मळाया या देशांतून निर- 
निराळ्य़ा परदेशी लोकांच्या आगमनामुळे. निर्माण 
झालेला फुटीर प्रश्‍ृत्तींचा बहुसांस्कृतिक समज दिसून 
येतो. खऱ्या ढोकशाहीच्या प्राणप्रतिष्ठेक्व हे बातावरण 
व ही परिस्थिति अत्यंत प्रतिकूल आहे. त्यामुळें या 
देशांतील सध्यांच्या सत्ताधाऱ्यांचा कांटा सवबीधिकार- 
शाहीकडे झुकता असल्यास त्यांत आश्चर्ये नाही. 
शांतता व सुव्यवस्था टिकवून राजकीय स्थेथे वाढत्या 
प्रमाणांत संपादणं आणि त्याबरोबरच खऱ्या लोक- 
शाहीच्या स्थामनेसाठी प्रयत्न करणे ह्या बऱ्याचशा 
परस्परीवरोधी अशा दोन प्रद्रत्तीमधून या देशांतील 
सांप्रतच्या राज्यकत्योस मार्ग काढावयाचा आहे. हें 
काम किती दुधेट आहे याची कल्पना सवीस पूर्ण- 
वणें अद्याप आली आहे अर्थ वाटत नार्ही, या देशां- 
तीळ सध्यांचे राज्यकर्ते ' देशभक्त ? वगापेकीं 
आहेत. परकीय राज्यसत्तेचे उच्चाटन करणें व त्या- 
साठी राष्ट्रांत अशतोष निर्माण करून चळवळी करणें 
यांतच बहतेकांचे आयुष्य गेलेळें आहे. राज्यकारभार 
हांकण्याची त्यांवर जबाबदारी नसल्यामुळे त्यांस 
त्याचा अनुभव नाहीं. स्वदेशांतील सर्ब दोष अगर 
कमीपणा हैं परकीय राज्यामुळें निमीण झाळेळे आहेत, 
अश्शीच त्यांस शिकवण मिळालेली आहे. त्यासुळें 
स्वातंत्र्यप्रात्तीनंतरच्या काळांत स्वदेशाची सवीगीण 


अनुक्रमणिका 


ग्प्ण 


उन्नति करण्यासाठीं अत्यंत आवश्यक असलेल्या 
कठोर आत्मपरीक्षणाचा गुण त्यांच्या अंगीं कधींच 
बाणळेला नादी. स्वातंत्र्यप्रात्तीपूर्वी परकीय राज्य 
घालविणे या अकरणात्मक ध्येयामागें का होईना पण 


या देशांतील जनता एकवटली होती. स्वातंत्र्य 
आल्यानंतर देशाच्या उनतीसाठीं जनतेची एकजूट 


व सहकार्य मिळवावयाच असल्यास तिच्या पुढें कार्ही- 
तरी करणात्मक ध्येय ठेवणें आवदय्रक आहे; 
सांप्रतच्या राज्यकत्यीस या बाबतींत अजून यद आलेलें 
नाहीं, भविष्यकाळीं ते येईल कीं नाहीं हं सांगर्णेहि 


अवघड आहे. भरीत भर म्हणून कीकाय सध्यांची 


सावराष्ट्रीय राजकारणांतील परित्थिति फार तंगीची 
झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी या देशाचा 
पूर्वापेक्षां फार निकट संत्रंध येत असल्यामुळें 
परिस्थिति अधिकच बत्रिकट झालेली आहे. 

यानंतर या देश्ांतील संभाव्य आर्थेक व राज- 
कीय घोरणांचा विचार केला पाहिजे. ही धोरणे सवच 
देशांत एकाच प्रकारचीं असतील असे अपेक्षिणे 
अव्यवहार्य होईल. प्रत्येक देशाच्या परिस्थित्यनुरूप 
तीं ठरतील व त्यांत प्रत्येकाचं वेशिष्टय प्रति- 
ब्रिंबित होईल हें खासच. येथे चर्चा करावयाची ती, 
या सर्व विशिष्ट धोरणांत जीं सर्वसामान्य सूले 
दिसतील अशी अपेक्षा करतां येईल, त्यांचीच कराव- 
याची आहे. सवसाधारण रीत्या वारा कसा वाहील 
एवढेंच पाहावयाचें आहे. ती सर्वच चर्चा “ असें 
असलें तर असें असण्याचा संभव आहे, अशा 
जर-तरी वाक्‍्यांनींच करावी लागेल, 
स्वरक्षणाची तरतूद 

स्वातंत्र्यप्रात्तीची पाहिली प्रतिक्रिया म्हणजे या 
देद्यांतील राष्ट्रायत्वाची भावना अधिक जोरावणें ही 
होईल. पारतंत्र्यामुळें देशास आलेली अवनत अवस्था 
नाहींशी करून त्यास जगांत मानाचे स्थान व महत्त्व 
मिळावेण्यासाठी प्रयत्न करण्यांत येतील, त्यासाठी 
या सर्वच देशांत आपापल्या देशांची राजकीय ब 
आर्थिक आअश्तमिता जोपासण्याचे प्रयःन होतील, 
यासाठी परकीय अंमलामुळें राजक्रीय ब आर्थिक 
जीवनांत शिरळेळे दोष काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न 
होतील. आर्थिक व्यवहारांत शिरलेला एकांगीपणा ३ 
त्यांत अनुस्यूत असलेली आर्थिक अस्थिरता नाहींज्ी 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


(2 


करण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचे विविधीकरण 
करण्याची खटपट करण्यांत येईल, शेतीच्या क्षेत्रांतील 
विकाऊ पिकांचे महत्त्व कमी करून व उद्योगधंद्यांची 
योजनापूवैक वाढ करून ही विविधता साधतां येईल. 
त्यांतून दुसराहि एक महत्त्वाचा 'हेठु साध्य होई. 
तो म्हणजे स्वसंरक्षणाचा, स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून आज्ञेय 
आशियांतील देशांवर आपणांस मिळालेल्या स्वातंत्र्या- 
चे रक्षण करण्याची जत्राबदारी ओघानेंच आठी 
आहे. वब त्यासाठ त्यांस. किमान स्वसरंक्षणाची 
तयारी ठेवणें म्हणजेच सामारेक सामाथ्ये वाढविणे 
आवडयक झाले आहे. सामरिक सामर्थ्यासंबर्धी 
: नवभारता “च्या जानेवारी १९५० च्या लेखांकांत 
विचार केला तेथे आहे. सामरिक सामथ्ये मुख्यतः 
युद्धोपयोगी वस्तूंच्या स्वयंपूर्णगत्वांत असते हे सांगि- 
तळे आहेच. त्या दृष्टीनें विचार करतां आभिय 
आशियांतील राष्ट्रे स्वसंरक्षणक्षम बनण्यासाठी काय 
उपाय योजतील याचा अंदाज करणे कठिण नाहीं. 
अनघान्याबाबत स्वयंपूर्णता आणण्याचा बहुतेक देश 
प्रयत्न करतील, हिंदुस्थानांत हा प्रयत्न होत आहे. 
इंडोनेशिया, ळ॑का, मलाया, चीन या देशांतूनहि तो 
होईल यांत शंका नाही. त्याचप्रमाणे ओद्योगीकरणाची 
व विशेषतः युद्धसाहित्य निर्माण करण्यासाठी आव- 
दइ१यक असणाऱ्या लोखंड व पोलाद, वभेरे तयार 
करण्याच्या कारखान्यांची वाढ करण्याची सर्वच 
देशांतून खटपट होईल. त्यासाठी इतर जीवनावद्यकर 
गोष्टी पेदा करण्याचे कारखाने न निघाळे तरी 
ऱचाळेळ असें धोरण असण्याचा दाट संभव दिसतो. 
वर सागितल्याप्रमाणें आर्थिक व्यवहाराची विविधता 
साघण्यांतच पुष्कळांशी स्वसंरक्षणाची तरतूद 
करण्याचा हेतु साध्य होतो. 
अट्पसंख्य जमातीचे प्रश्न 
या देशांची सध्यांची 
फारशी समाधानकारक नाहीं, ह्याचें विवेचन वर 
आलेळें आहे, बहुसांस्कृतिक समाजांत लोकशाहीची 
बाढ व राजकीय कार्यदक्षतेचा अभाव यांची सांगड 
झाळेली आढळते. हिंदुस्थान व चीन सोडले तर्‌ 
आम्नेय आरियांतील इतर देशांत अल्पसंख्याक 
जमातींचा प्रश्न राजकीय दृष्टया भिकट आहे. 


ल॑का व ब्रह्षदेदा यांमध्ये असलेळे हिंदी लोक व 


राजकीय परिस्थिति 


अनुक्रमणिका 
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सयाम, मलाया, फिलिपाइन, इंडोचीन यांमधील 
चिनी लोक यांच्या राजकीय हक्कांचा प्रश्न सोडवावा 
लागेल, अथीतू या ळोकांनीं समजूतदारपणे कोणत्या- 
तरी एका देशाचे नागरिकत्व पत्करळे तर हे 
प्रश्न सहज सुटतील. परंतु तसें घडणे दूरापास्त आहे 

या देशांस स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तेथील या अट्प- 
संख्य, परंतु आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या बलवान्‌ 
असलेल्या जमातींना त्यांच्या उच स्थानावरून खाली 
ओढण्याचा प्रयत्न तेथील स्थानिक लोकांकडून व 
राजकीय पक्षांकडून होईल, सयाममध्ये १९३२ 
साली क्रान्ति होऊन राष्ट्रीय पक्षांच्या हाती राज्यसत्ता 
आल्यात्ररोबर तेथील व्यापार व इतर व्यवसाय 
यांमध्ये असलेल्या चिनी लोकांवर कडक निभैध 
घालण्यांत आळे. एंप्रिळ १९३९ मध्ये बँकाक 
ठाहरांतील दुकानांवर चिनी लिपींत पाटी लावण्यास 
मनाई करण्यांत आली. अश्या पाट्यांमुळे ते 
शहर सयामी दिसत नाहीं, असं त्यास कारण देण्यांत 
आले, फिलिपाईनमध्ये सवे किरकोळोचा व्यापार 
चिनी लोकांच्या हातीं आहे. फिलिपाईन जपानक न 
घेतल्यावर स्थापन झालेल्या फिलिपिनो सरकारनें 
बऱ्याच चिनी व्यापाऱ्यांना हुसकून लावलें. कोण- 
त्याहि परदेशी माणसास म्हणजेच 
मनिळा शहरांत आपलं दुकान 

करण्यांत 


चिनी माणतास 
चालविण्यास बंदी 
यावी अशा तऱ्हेचा कायदा करण्याची 
खटपटाहे चाळू आहे. लंकेमध्ये असलेल्या हिंदी 
लोकांनी तिहूळी लोकांशी नेहमी फटकून वर्तन 
ठेवळे. त्यांच्याइ|| सांस्कृतिक अगर वेवाहिक संत्रंध 
विशषष ठवळे नाहीत, लंकेच्या राजकीय ल्द्र्यांत 
ल॑केच्या हितापेक्षा आपले हक्क व स्थान कशी सुर- 
क्षत राहतील यांकडे मुल्लिम लीगप्रमागे सर्वस्वी लक्ष 
देऊन लिहला लोकांची अप्रीति संपादिळी व | 

स्थान व लका या दोन्ही देशांच एकसमयावच्छेर 
करून नागारक राहण्याची व त्यामुळें प्राप्त होणारे 
सव हक्क भोगण्याची लालसा बाळगली याचा 
साहू जक प!रणास म्हणून सिंहूली लोकांनी रांजकोय 
सत्ता हाती. आल्यामरोबर हिंदी लोकांचे तेथील 
नागारकत्वाच हक्क काहून घेण्याचा उठ विकेला.व 


याप्रमाणे एक कायदहि करण्यांत आला आहे 
त्रह्मदशांतही हिंदी लोकांना तेथील नागरिकत्व 
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आग्रनिय आशियापुढील प्रश्न 


मिळ।विर्णे फार कठीण करण्यांत आळे आहे. शिवाय 
जमिनीचे राष्रोयीकरण करण्याच्या कायद्याघुळें तेथील 
हिंदो सावकार-चेट्टी यांच्या जमिनी जप्त झाल्या 
आहेत. व त्याब्रद्वळ त्यास सरकारकडून थोडीशी 
नुकसानभरपाई देण्यांत येणार आहे. या अल्पकंख्य 
जमातींच्या प्रश्नांमुळे आज्ञेय आशियांतील राष्ट्रांच्या 
परस्परसंब्रंधांत संशयाचे व अविश्वासाचें वातावरण 
निर्माण होण्याची पुष्कळच शक्‍यता आहे. शिवाय 
हिंदुस्थान व चीन या दोन खंडप्राय देशांबद्दल 
आंझय आशियांतील इतर राष्ट्रांना भीति वाटते. 
पुढेंमांगे हिंदी अगर चिनी साम्राज्यशाहीचं आपल्या- 
वर आक्रमण होण्याची शक्‍यता आहे अशी त्यांस 
भीति वाटते, त्यामुळें या दोन राष्ट्रांना वगळून उर- 
लेल्या राष्ट्रांचा समृह्ह अगर गट निमीण करावा 
अश्शीहि खटपट कांहीं देशांतून दिसते. 


वर आर्थिक धोरणाची मुख्य सूत्रें सांगितली. 
त्याची प्रत्यक्ष व्यवहारांत अंमलबजावणी कशी 
होईल, हें ज्या त्या देशांतील सत्तारूढ राजकीय 
पक्षांच्या अंतरंगावर अवलंबून राहील. शेतीच्या 
प्रगतीच्या योजनांचंच उदाहरण ध्या. राजक्रीय सत्ता 
जेथें जमीनदार-वगीच्या अगर जमीनदारांचे वचेस्व 
असलेल्या राजकीय पक्षाच्या हाती असेल तेथें मोठ- 
मोठ्या जमीनदाऱ्यांचें उच्चाटन होणार नाहीं. तसेच 
विकाऊ पिकांऐवजी खाऊ पिके काढण्याच्या दिशेने 
अत्यंत मंद गतीने प्रगति होईल. जमीनदारांऐवजीं 
दोतकरी व कुळें यांचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाकडे 
सत्ता'गेल्यास शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी मिळेल, 
मोठमेठऱया जमीनदाऱ्या नष्ट होतील, लहान रशोेत- 
कऱ्यांच्या हिताकडे जास्त लक्ष पुरविण्यांत येईल. 
पूर्व युरोपखंडांत पहिल्या महायुद्धानंतर अश्या घटना 
घडल्या. त्यास 'शेतकरी क्रांति? “ (1९९1) ]१९४०- 
101? अर्शथे म्हणतात- थोड्याफार प्रमाणांत 
हिंदुस्थानांत आज तसेंच होत आहे. भांडवलदार 
व उद्योगपती यांच्या द्वाती सत्ता गेली तर जमिन- 
दारांचें उच्चाटन होण्याचा संभव फार; परंतु विकाऊ 
पिकांचे उत्पादन कमी होण्याची शक्‍यताहि कभी, 
समाजवादी मंडळींच्या हाती सत्ता गेल्यास जमिनीचे 
राष्ट्रीयीकरण, सामुदायिक शेती वगेरे मागानी 
प्रगाति होईल. त्रह्मदेद्यांत थोड्या फार प्रमाणांत 


अनुक्रमणिका 


व चीनमध्ये सर्वस्वी अशाप्रकारचे धोरण अवलंबि- 


लेले आढळेल, 

।द्ेषगिक प्रगतीतंबंर्धीहि अश्शाच प्रकारचे 
प्रवाह दिसून येतील. भांडवलदार व उद्योगपती 
यांच्या हाती सत्त, आली तर उद्योगधंद्यांना भरपूर 
संरक्षण मिळेल, राष्ट्रीयीकरण दर जाईल व खाजगी 
उद्योगधंद्यास सवेस्वी अनुकूल असें घोरण राहील. 
शेतकरी अगर जमीनदार वगाच्या हातीं राजकीय सत्ता 
आटी तर उद्योगधद्यांसत्रेधी नियंत्रणात्मक धोरण 
राहील, राष्ट्रीयीकरणाची कांहीं दिश्ांनीं तरी प्रगति 
होईल. समाजवादी लोकांच्या हाती राज्यसूत्रे आढी 
तर राष्ट्रीयीकरणावर सर्वस्वी मर दिला जाईल 
दोन विचारसरणींचा संघषे 

अन्तरगत परिस्थिति व धोरणें यांसंबंधी थेथवर 
विवेचन केलें. आतां बाहिर्गत परिस्थिति व त्याचे 
संभाव्य परिणाम यांकडे वळावयाचें, दुसरें महायुद्ध 
१९४५ मध्ये संपल्यानंतर कांहीं दिवस जागतिक 
शांततेस अत्यंत आद्यादायक असे गेले, जगांतील 
दोन बलाढ्य राष्ट्रें रशिया व अमेरिका बऱ्याच अर्शी 
सहकार्याने राजकारण करीत होतीं; तथापि लवकरच 
ही. परिस्थिति बदलली आणि त्यांच्यांत बेबनाव 
होऊन तेढ निर्माण झाली. त्यासुळ जगांत आज दोन 
तट पडले आहेत. हे पडण्यास कोण कारणीभूत 
झाले व त्यांत कोणाचा मुख्य दोष होता यांत शिर- 
ण्याचे कारण नाहीं. कारण दोन्ही पक्षांनी चुका 
केल्या ब त्यामुळेच परिस्थिति बिघडली असें म्हणावें 
लागेल, तथापि, गेल्या ४-५ वषीतील घटनांवरून 
हा संघर्ष खरा दोन तत्त्वज्ञानांचा आहे असें दिसतें. 
खासगी उद्योगधंदे ब राजकीय क्षेत्रांत लोकशाही 
ही. अमेरिकन गटाची सूर्त्रे, तर सर्वकष आर्थिक, 
सामाजिक व राजकीय नियत्रण ब सवीधिकारशाही 
ही रशियन अगर कम्युनिस्ट गटाची सूत्रे. या मूल- 
भूत मतभदांतून इतर कारणें निमाण झालेलीं 
आहेत. दोन बलाढय राष्ट्रांतच तंटा असल्यामुळें 
एकाचा फायदा तो दुसऱ्याचा तोटा म्हणून प्रत्येक 
लहानसहान बांत्रतींतहि आपला आग्रह न 
सोडण्याचा हट्ट, या तेढीमुळें जागतिक परिस्थिति 
अगदी चिघळून गेली आहे. पश्चिम युरोपांतील 
राष्ट्रांवर रशियाचे आक्रमण होईल या भीतीनें 
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नवभारत 


अमेरिकेनं त्यांच्याशी लष्करी करार करून, माशल- 
योजनेप्रमाणे त्यांच्या आर्थिक पुनरुजीवनास फार 
मोठी मदत केली. त्यामुळें युरोपांत रशियाची नाके- 
बंदी झाली. परंतु इकडे चीनमध्ये कम्युनिस्टांची 
सरशी होऊन तिकडे रशियाचे वजन शातपर्टीर्नी 
वाढलें व सर्वच आशियांतील देशांवर कम्युनिझमची 
छाया पडली. त्यास तोंड देण्यासाठी आतां या 
देशांनाहि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करण्याच्या 
दिशेन अमेरिकेची पवळे पडत आहेत. चीनमधील 
क्रान्तीमुळें युरोपप्रमाणें आशिया खंडांतहि रशिया 
व अमेरिका यांचा संघर्ष सुरू झाला आहे. या दोन 
बलाढ्य राष्ट्रांचे युद्ध आज्नय आशियांतच लढले 
जाण्याचा संभव त्यामुळे पुळच बळावला आहे. 
कोरिआमधील युद्ध या संग्रामाची नांदी तर नसेल ? 
देन बलाढ्य राष्ट्रांच्या या खंचाखेचींत आम्नेय 
आशियांतील राष्ट्रांना, इच्छा असो अगर नसो, भाग 
घ्यावा लागेल अगर त्यांत होरपळावें लागेल. आम्नेय 
आिवांतील राष्ट्रांच्या दृष्टीनें विचार केल्यास त्यांस 
यांपैकी कोणत्या राष्ट्राचे जास्त आकर्षंग ( राजकीय 
व आर्थिक ) वाटेल यासंत्रंघीं थोडा विचार केला 
पाहिजे. प्रत्येकाचे आकषण निराळें आहे. अमेरिके- 
ची संपन्नता व सामरिक सामर्थ्य यांसंत्रंघीं आझेय 
आशियांतील राष्ट्रांमध्ये आदर व विश्वास आहे. ती 
बहुतेक राष्ट्र समुद्रकांठीं आहेत व सामथ्येबान्‌ 
न-दल असलेल्या राष्ट्रांस त्यांजवर आपलें वर्चस्व 
प्रस्थापपेत करतां 4७, अनरिकेजवळ प्रत्ळ नौ-दल 
आहे. अमेरिका त्यांना संरक्षण व युद्धसामग्री पुरवू 
शकेल. या राष्ट्रांच्या आर्थक विकासासाठी पुष्कळ 
मोठ्या प्रमाणावर अमेरिका मदत करूं शकेल, याउलट 
राशयाबद्दलहि या देशांना जबरदस्त आकर्षण आहे 
प्रथमतः रशिया खुद्द आशियाच्या भूमीवर उभा 
आहे व आझेय आशियांतील कित्येक राष्ट्रांचा तो 
शेजारी आहे. सोव्हिएट क्रान्तीनंतर तेथे झालेले 
नेयोजित आथक विकास व दारिद्रयनाश यां- 
संगंधीं आय़ेय आशियांतील जनतेस फार मोठें 
आकर्षण वाटतें. त्याच मार्गीनें आपल्या दारिद्रया- 
चा नाद होईल अश्शी आशा तिच्या मनांत 
जाग्रत आहे. दारिद्यपीडित जनतेस कम्युनिझमच्या 
तत्वज्ञानासंब्रंधीं जबरदस्त आकषण असतें, कम्युनिस्ट 


अनुक्रमणिका 


नेत्यांबद्दल व 
आढळतो, 


त्यांच्या सचोटीवद्दलहे आदर 
चीनमध्ये हें पहावयास मिळतें. सध्यां 
सत्ताधारी असलेल्या राजकीय गटांपेक्षां कम्युनिस्टांचे 
ध्येय ब त्यांची वागणूक तीस अधिक मोह 
घालते. सवाधिकारशाहीस पोषक अशीच सामा 
जिक परिष्थाति या देशांतून असल्यामुळे रशिया व 
कम्युनिझम यांजनरोबर येणाऱ्या या संकटाची येथील 
जनतेस भीति वाटत नाहीं. किंबहुना त्याची त्यास 
जाणीवहि नाहीं. रशियाच्या आक्रमणास तोंड 
देण्यासाठी अमेरिकेची मदत मिळेल हें खरें. परंतु 
त्यास फार विलंब लागला तर त्याचा फारसा उप- 
योग होण्याचा संभव नाही. “ हिमवाति दिव्योषधयः 
शीषे सर्पः समाविष्ट: ! 

या सावेराष्ट्रीय राजकारणांतील परिस्थितीचे 
दूरगामी परिणाम आम्नेय आशियांतील देशांच्या 
भावतव्यावर हातील हृ उघड आह. सध्यांच्या 
जागातक राजकाणांतील दोन बलाढ्य तट लक्षांत 


थतार्‍या दशातील राज्यकत्याना कोणत्या ना कोणत्या 
तरी गटांत 


इच्छेने बा अनिच्छेने, सामील व्हावेंच 
लागल, कोणत्याहि गोटांत न जातां आम्ही मधला 
साग स्वीकारू अशा प्रकारच्या घोबणा झाल्या तरी 
तदठसार फारशी कृति होण्याचा संभव कमी. 
जागातेक राजकारणांत स्वतंत्रपणे भाग घेऊन त्यास 
आपल्या इच्छेप्रमाणे बळण लावण्यासाठी लागणारे 
बलदशा]लित्व आझेय आणदायातील कोणत्याहि एका 
राट्राजवळ अगर राष्ट्रांच्या गटाजवळ नाही न्ही- 
क| कोणत्या गटांत सामील व्हावयाचे हे त्या त्या 
दशाताळ राज्यकत्यीच्या आर्थिक व सामाजिक 
थारणावरूनच ठरेल, कारण वर सांगितल्याप्रमागे 

वाच्या जगांतील कलह हा मुख्यतः दोन तत्त्वज्ञान 
व वेचारसरणी यांमधील आहे भांडवलशाही व 
वि-नियंत्रण यांकडे झुकता कांटा असलेलें आर्थिक 
धारण ज्या देशांतून आहे तो दृश अमेरिकन गटांत 
बहुधा जावयाचा, याउलट ज्यांचे धारण कमी- 
आधंक प्रमाणांत साम्यवादी समाजरचनेकेड झुकते 
आहे त्यास रशियाच्या गटांत बहुधा जावें लागेल 
आयक विकासाचा तांतडीचा प्रश्न 


'स॒ध्यांची आझंय आशियांतील राजकीय व 
आ।(थक परिस्थिति लक्षांत घेतली तर तेथील मुख्य 
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आग्नेय आशियापुढील प्रश्न 


प्रश्न त्वरित आथिक विकासाचा आहे. त्यांतूनच 
तेथीळ राजकीय प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. आज्निय 
आशिया व जगांतीळ इतर दारिद्ययीडित विभाग 
यांमधील आथिक विकासाचा प्रश्न, तेथोल तुटपुंजी 
नैसर्गिक साधनसंपत्ति आणि अगोदरच फाजील 
असलेली व वाढणारी लोकसंख्या, या व्यस्त प्रमाणांत 
सामावठेला आहे. ही समस्या सोडविण्याचा एकमेव 
मार्ग आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण व योजनाबद्ध 
विकास हा आहे. या प्रदेशांत अनित्रेध आर्थिक 
व्यवहाराच्या पद्धतीतून विकास त्वरेने होण्याचा व 
त्यामुळें तेथील परित्थिति सुधारण्याचा संभब फार 
कमी आहे. परिस्थिति आहे तज्ञीच राहिली अगर 
जास्त चिघळली तर या प्रदेशामधील राजकोय, 
आर्थिक व सामाजिक असंतोष वाढेल व त्यामुळें 
राजकीय अस्मैथ वाढेल, आणि मग शांततामय 
संक्रमण होण्याची शक्‍यता दूरावेल. 


जगांतीळ दारिद्ययीडित प्रदेशांच्या विकासासाठी 
अमेरिका आज ज्या योजना आंखीत आहे त्यांकडे 
दृष्टिक्षेप केल्यास त्या योजना या प्रदेशांतील परि- 
स्थितीच्या निकडीच्या मानाने अत्यंत अपुऱ्या ब 
तुटपुंज्या आहेत असें दिसेल, प्रे, टूमन यांच्या घोषणें- 


ताल चौथ्या कलमानुसार या प्रदेशाच्या आर्थक 


कोशकार वशब्द 


विकासासाठी तांत्रिक मदत करण्याची योजना 
आंखली जात आहि. त्यासंबंधी जास्त विस्तार करण्यास 
येथे अवकाश नाही. थोडक्यांत सांगावयाचें तर, या 
योजनेची पश्चिम युरोपासाठीं केलेल्या माशल याजने- 
शीं तुलना केल्यास ही कितो अपुरी व चालचलाऊ 
आहे हें सहज कळण्यासारखे आहे. शिवाय अमेरिकेचे 
घोरण अनिगरैधे आर्थेक व्यवहाराकडे झुकते 
असल्यामुळें व मदत देतांना अश्या प्रकारची 
व्यवस्था मदत दिलेल्या देशांनी स्वीकारावी असा 
थोड्याफार प्रमाणांत अमेरिकेचा कटाक्ष असल्यामुळे, 
वर सांगितल्याप्रमाणे, या मदतीतून प्रत्यक्षांत परि- 
स्थिति सुधारण्यास फारशी मदत होण्याचा संभव 
कमी. अमेरिकेचं हेघोरण बदळून या प्रदेशांच्या 
विकासासाठी तिच्याकडून हल्लींपेक्षां पुष्कळच 
मोठ्या प्रमाणावर मदत नजीकच्या काळांत झाली 
तरच सांप्रतची परिस्थिति सुधारण्याचा संभव निमीण 
होईल. ती होईल कीं नाहीं व झाल्यास वेळ निघून 
जाण्यापूर्वी ती होईल कीं काय, हें सांगगें सध्यां 
तरी कठिण आहे. तात्कालिक परिस्थिति लक्षांत 
घेतली तर आय्रेय आशिया व इतर दारिद्यपीडित 
प्रदेश यांमधील संक्रमण व विकास क्ांततामय 
मागार्ने होण्याचा संभव दूरावत चालला आढे असेंच 
म्हटलें पाहिजे. 


ढ १: अ. >. न| :) 
कोशकार शब्दांना म्हणाला, “ तुम्हांला शिस्त नाही, 


त्यांने प्रत्येक शब्दाला शिस्तक्लीर उभे केलें, 


८ आतां कोणी हाळूं नका. जागा सोडूं नका. नाहीं तर सारी रचना मला पुन्हां करावी लागेल? , 


त्याने आज्ञा केली, 

शाब्द कांहीं क्षण शांत राहिले. 
नंतर एक लहानसा राब्द म्हणाला : 
६ कोणती १ 

£ माझ्या अर्थपरिवारांतील माझा 


: भगवन्‌ , एक शंका बिचारूं का? ? 


निश्चित अथ कोणता ? 
कोशकारानें खूप विचार केळा, आणि अखेर तो म्हणाला $ 
जीवनाच्या धकाधकीतच प्रातिक्षणीं त्याचा निर्णय तुळा ध्यावा लांगेल, 


£ तें मळा सांगतां येत नाहीं, 
?) 


___.आणि सारे शब्द त्यानें कोशांवुन मोकळे केले. 


अनुक्रमणिका 


-_दैवदत्त दाभोलकर 
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गांधीजींच्या लेखाचा अनुवाद : अनु. श्री. ना. ग. जोशी 


क ह््ड्‌ 6") 


थोरो आणि सविनय कायदेभंग 


प्रस्तावना) 

विचार, वाणी आणि वतन यांत एकता साघ- 
णाऱ्या अमेरिकेंतील फार विरळ साधुपुरुषांमध्यें 
धघुरंघर असा हेन्री डेव्हिड थोरो हा १९ व्या शत- 
काच्या मध्यभागांत होऊन गेछा. सत्याच्या निडर 
निष्ठेमुळें त्याच्या विचारांत जेवढा जोर होता 
तेवढाच त्याच्या वाणींत व वर्तनांतहि होता. त्याचें 
लिखाण विचारांची खाण आहे. त्याच्या रब्दा- 
शब्दांतून आग्रि झरतो., यामुळेंच लाखों माणसे तें 
वाचतात आणि मनन करतात, त्याच्या ज्या प्रसिद्ध 
लेखाचा सारांश देण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याचा 
प्रसंग थोडक्यांत असा आहे : 

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील मेसेच्युततेट्स- 
चा हा रहिवाशी होता. या संयुक्त संस्थानांनी 
मेक्सिकोविरुद्ध ज्या तऱ्हेने लढाई पुकारळी ती 
त्याळा न्यायाविरुद्ध वाटत होती. गुलामगिरीचे 


अस्तित्व म्हणजे एक घोर, कूर अन्याय असें तो 
मानीत होता आणि मसेंच्युसेंट्सच्या राज्यसत्तेने 
गुलामांचें आस्तित्व व मालकी यांना पाठिंबा दिला 
होता. म्हणून त्यानें निश्चय केला कीं, या राज्याला 
कर देणें बंद करून राज्याच्या धोरणाचा आणि 
तद्द्वारा त्याच्या सत्तेचा अनादर करावा, आणि 
अशा प्रकारें राज्याच्या अत्याचारांत भागीदार बनू 
नये, या निश्चयाप्रमाणे त्यांने, कर वसूल करणारा 
अंमलदार आला, तेव्हां त्याला सांगितलें : “ जावर 
माझ्या पैशाचा उपयोग लढाईच्या खर्चासाठी किंवा 
गुलाम खरीदण्यासाठीं व्हावयाचा आहे तोंवर तुला 
कर वसूल करतां येणार नाहीं. ” कर वसूल 
करणारा गोंधळून विचारू लागला: “ तर मग मीं 
काय करावें १ ”. “ तू आपल्या जागेचा राजीनामा 
द्यावास, दुसरें काय १ >. परिणामी थोरोला तुरुंगांत 
जावें लागलें, तुरुंगांत त्याचा भित्र इमर्सन त्याला 


१ श्री, महादेवभाइ देसाईंची “ डायरी ? ( माग ४ था ) नुकतीच प्रसिद्ध झाली.'त्यांत ता. १५- 
२-१८ ची आणि ता, ९-८-१८ ची अश्या दोन नोंदी पुढीलप्रमाणे आहेत : 


“ आज थोरोच्या € डचूटी ऑफ सिव्हिळ डिस्‌ओब्रीडिअन्स ? 


या पुस्तकाचा बापूर्नी “ इन्डिअन 


ओपिनिअन मध्ये गुजरातीत केलेला संक्षिप्त अनुवाद वाचला. तो पुन्हां-पुन्हां वाचण्यासारखा व विचार 
करण्यासारखा आहे. . .थोरो हमसंनहूनहि वरचढ आहे. इमर्सनच्या लिखाणांतून दहीदुधीपणा ( नरमपणा ) 
दिसतो. थोरोच्या वाक्‍यावाक्यांतून अभि झरत आहे. त्याचें रोज पारायण केलें पाहिजे. लाख वेळां वाचढा 
तरीहि त्यांतील रस कमी होणार नाहीं. 

पुढें लगेच महांदवभाईनीं तो गांधीजींचा गुजराती अनुवाद ( सुधारलेला ) समग्र उतरून काढला 
आहे. त्यावरून हा मराठी अनुवाद श्री, ना, ग, जोशी यांनीं केला असून तो “: नवजीवन 


कायोल्याच्या 
संमतीनें येथें दिला आहे. 


"णा. सं 
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भेटायला गेला व त्यानें विचारलें, “ हेन्री, ते. येथे 
कसा १ ” थोरोनें उत्तर दिले, “तू कसा येथें 
नाहीस १” तुरुंगांत त्याच्या मनांत जे विचार आले 
ते म्हणजेच हा लेख होय. इतिहासकार असें 
म्हणतात कीं, अमेरिकेतून गुळासगिरी बंद व्हावयाचे 
मुख्य कारण थोरोला घडलेला हा कारावास आणि 
तुरुंगांतून सुटून आल्यावर झालेलें या लेखाचे 
प्रकाशन, हे होते. ळेख वाचतांच समजून येईल की, 
आपल्या देशाच्या सध्यांच्या परिस्थितींत हा लेख 
लोकांपुढे ठेवावयाला हीच वेळ योग्य आहे. थोरोच्या 
लेखाचा अनुवाद पुढें दिळा आहे : 

राज्यसत्ता आणि जनता 

८ मला हें संपूर्णपणे मान्य आहे की, लोकांवर 
राज्यसत्तेची हुकमत जेवढी कमी तेवढें ते राज्य 
चांगलें; म्हणजे असे कीं राज्यसत्ता हा एक प्रकार- 
चा रोग आहे, आणि त्या रोगांतून रयत जेवळ्या 
प्रमाणांत मुक्‍त हाऊ शकेल तेवढ्या प्रमाणांत त्या 
राज्याला वाखाणतां येईल. पुष्कळ माणसें असें 
म्हणतात की, अमेरिकेंत लष्कर नसेल किंवा कमी 
असेल तर चांगलें. ही गोष्ट खरी आहे. पण एवढीच 
गोष्ट सांगणाऱ्याचें म्हणणे चुकीचे आहे. ते असे 
म्हणतात कीं राज्यसत्ता लाभदायक आहे, पण तिच 
लष्कर हानिकारक आहे. ह्या लोकांच्या लक्षांत येत 
नाहीं कीं लष्कर हे राज्यसत्तेचे शारीर आहे. आणि 
त्यावांचून ती सत्ता घटकाभरहि टिकूं शकणार नाही. 
पण आपण स्वतः या राज्यसत्तेच्या हुकमती मुळे 
दबून गेळेळे असल्यामुळं ही गोष्ट आपल्या नजरेस 
येत नाहीं. खरें पाहतां लष्कर व राज्यसत्ता 
या दोहोंना आपण-म्हणजे रयतःच-टिकवून धरीत 
असतो. 

६: तेव्हां आपण पाहिलें की, आपण स्वतःच 
फसळें जात असतो. अमेरिकेच्या राज्याने ( संस्था- 
नाने ) कोणतेंहि साहस आपण होऊन अंगावर घेत- 
लेळें असतें असें नाही. त्यांनीं आपणाला स्वतंत्र ठेवलें 
नाहीं, कीं आपणाला शिक्षण दिळें नाहीं. आज 
आपल्यांत जें कांही आहे ते राज्यामुळे आलेले 
नाहीं, तर आपल्या स्वतःमध्ये जे कांही चेतन्य 
आहे त्यामुळे होय. उलट राज्यसत्तेमुळे आपल्या 
शिक्षणांत ब हुषारीत काहीशी उणीव आली आहि. 


नब« २ डु 
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रयतेचा हक्क : उत्तम राज्यकारभाराची मागणी 


५: असे असूनहि मी राज्य जमीनदोस्त करावें 
असे म्हणत नाहीं, सध्यां तरी ताबडतोब चांगला 
राज्यकारभार मागता. तो मागायचे प्रत्येकाचे 
कतव्य आहे. ज्या देशांत बहुमताच्या जोरावर सवे 
गोष्टी मिळतात तेथें न्यायच केला जात असेल असें 
मानणे चूक आहे आणि ती चूक नजरेला न 
आणल्याने पुष्कळ अन्याय घडतात. बहुसंख्याक 
माणसे जे करतात ते खरेच असलें पाहिजे 
अशो समजूत-म्हणजे लोकभ्रम-आहे. असे राज्य 
असू शकणार नाहीं का कीं जेथें बहुसंख्याक माणते 
म्हणतात्त तसे होण्याऐवजी जं खरे असेल त्याचाच 
अंमल होत राहील ? माणसाने आपला आत्मा राज्य- 
कत्यींना विकून टाकळा आहे काय £ अत जर असेल 
तर आपण माणूस कसले £ मी तर अले म्हणतो 
कीं आपण पहिल्यांदा माणूस आणि मग रयत, 
कायद्याला मान द्यावयाची जरूरी मला मुळींच दिसत 
नाही. सत्याला मान द्यावयाची जरूरी सदा सर्वदा 
असते. मळा एकच कतेव्य असु शकते वते दं की, जे 
सत्य असेल तेंच मीं करावें. कायद्यानं माणूस अधिक 
न्यायी झाल्याचें मी केव्हांहि पाहिलें नाहीं; पण 
मीं अर्धे पाहिळें आहे व पाहत आहे कां साधारणपणें 
न्यायी बुद्धीची माणसे आपल्या भोळेपणामुळें 
अन्यायाचा फेलाव करण्यांत साघनभूत होतात. 
कायद्याला बेहद्द मान देण्याचा परिणाम आपणाला 
असा दिसत आहे कीं, राज्याने लढाई पुकारळी काँ 
बाहुल्यांप्रमागं आपण लष्करांत उडी घेतो आणि तोड 
बांधून वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे हुकूम पाळतो. पुष्कळ 
ळोकांचा तर धंदाच लष्कराची नोकरी हा आहे. 
मग अमुक लढाई वाईट आहे, असे नक्की वाटत 
असतांहि ते त्यांत ओढळे जातात. अशांना आपण 
माणसें म्हणणार कीं कसायांच्या हातांतील कुऱ्हाडी 
म्हणणार १ अशीं माणसे लांकडें किंवा विटकरांप्रमाणे 
आहेत. अश्ा माणसांना मान कसा द्यावयाचा प्ूं- 
पेक्षा त्यांची किंमत जास्त कशी म्हणतां येईल 
आणखी कित्येक कायद्याचे पुरस्कते बनतात, वकील 
होतात, परराष्ट्रीय बकील बनतात. ते आपल्या 
अकलेनें राज्याचें रक्षण करण्याची बढाई मारतात, 
पण मला दिसत आहे कां ते विचार न करतां व 
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नँबंभंरिंते 


न समजतां सैतानाची सेवा करीत आहेत. आपले 
वीर, आपले देशभक्त, आपले महान्‌ सुधारक यांमध्ये 
खरे मद विरळाच आहेत, कीं जे सत्याच्या द्वारें 
राज्याची सेवा करूं इच्छितात आ।णे ज्यांना नेहमीं 
राज्याला विरोध करूनच ती सेवा करावी लागते. 
साधारणपणे राज्य अशा लोकांना आपले शत्रू 
समजते. व 


“६ शहाणा माणूस श्रूराच्या पद्धतीनंच काम 
करील, दुसऱ्याने नाचवल्यानें नाचणार नाहीं. या 
अमेरिकेच्या राज्याला टिकवून धरण्यासाठी जो 
माणूस यत्न करतो तो नामर्द समजावा. जें राज्य 
गुलामांवर सत्ता गांजवते तं माझें राज्य असे मी 
कधीहि म्हणू शकणार नाही. जेव्हां अत्यंत जुलूम 
होतो तेव्हां जुलमी राज्याला विरोध करणें हा माणूस- 
जातीचा हक्क आहे. कित्येक माणसें म्हणतात की, 
अमेरिकेचं हललीचें राज्य तसें जुलमी नाही; त्यांच्या 
असें म्हणण्याचे कारण एवढेंच कीं, त्या लोकांवर 
हल्ला होत नाही. पण इतरांवर होतो, याची असें 
बोलणारांना फिकीर नसते, 
गजाने खालेळें राज्ययंव 

$£ जसा प्रत्येक यंत्रांत थोडाजहुत गंज असतोच 
तसाच तो राज्ययंत्रांतहि असतो. तो गंज नाहिसा 
करण्यासाठी विरोध करण्याची जश्री कोणाला न 
वाटो ! ण जेव्हां गंजच यंत्र बनतो, जुलुमच कायद्याचे 
रूप घेऊं लागतो तेव्हां तें राज्य मदीना खपणार नाही. 
: देह जावो अथवा राहो ? तरीहि मी न्यायच 
करीन, हें सत्य पाळावे, मी बुडत्या माणसापासून 
त्याचा भोपळा हिरावून घेतला असेल, तर माझा 
जीव गेला तरी चालेल पण मीं तो त्याला परत 
दिला पाहिजे, तसेंच अमेरिकेचे राज्य बुडटं लागलें 
तरीहि तिने गुलामांना मोकळें केळेंच पाहिजे. 


सत्याचा आचार करणारे हवेत 

* आपण बोलतो कीं समाज अमुक कामा- 
साठीं तयार नाहीं; पण चांगळें करायला नेहमी 
वेळच लागतो, कारण जे थोडे लोक सुधारणा करू 
पाहतात ते सर्व बहादर असत नाहींत. सर्व लोक 
तुमच्याएवेढ शर वीर झाले नाहींत तरी फिकीर 
नाहीं, पण समाजांत कांहीं जण तरी संपूर्ण शुद्ध 


असावे लागतात. जसा एक आंबवणाचा बिंदु पिठांत॑ 
मिसळळा जाऊन सत्रंध पाब फुलवतो, तसे हे लोक 
समाजांत मिसळले जाऊन सत्रंध समाजाला वर 
आणतात. असे हजारों आहेत कीं, ज्यांचे विचार 
गुलामीविरुद्ध आहेत, पण ज्यांचे आचरण स्वतःच्या 
विचारांविरुद्ध आहे ते स्वतःला वबॉडझिंग्टन नि 
फ्रँकलिन यांचे वंशज म्हणवितात ! आणि खिशांत हात 
अडकवून मोज करीतच असतात ! आजचे देशसंवेक 
आणि प्रामाणिक माणसें कशीं आहेत ? त्यांची मने 
लेर्चीपेची आहेत, दिलागिरीचे ठराव पसार करतात, 
नि अज करतात; पण कोणत्याहि गोष्टीत त्यांचें मन 
नसतें. मग त्यांत सत्त्व कर्से असणार ? कोणी दुसरा 
आपले दुःख निवारण करणारा यावा म्हणजे 
आपल्या पायाखाली लोंढा येऊन आपण बाहून जाऊं 
नये याची ते वाट पाहत बसतात. 

“ जगांत हजारपैक्ती नऊशे नव्याण्णग लोक 
सत्याच्या गोष्टी बोलणारे असतात, आचरणारा एकच 
असतो, पण सत्याच्या गोष्टी बोलणाऱ्या हजारपेक्षा 
आचरणाऱ्या एकाची किंमत पुष्कळ जास्त आहि. 
खजिन्याचें रक्षण करणारे बरेच असतील पण त्यामुळे 
त्यांतील एक पैहदि कांहीं त्यांना घेतां यावयाची नाही! 
खाजन्याचा मालक एक असेल. 


र पण तो सगळा 
खजिना ठुटवू शकेल ! 


| १ माणसान सत्याच्या बाजूने मत दिळें म्हणजे 
कांही तो सत्य आचरतो असे म्हणतां येणार नाहीं. 
जोंपर्यंत स्वतःचे मत सिद्ध करावयाची त्याच्यांत 
हिंमत असत नाहीं तोंपर्यंत त्या मतांत कांही अश 
नाहीं, बहुमताच्या निर्णयावरून आपलें स्वतःचे तत्त्व 
सोडण्याऐवर्जी त्यानें एकट्याने झगडले पाहिजे, 
बहुमतानं जं काम होत असेल त्यांत करवून घेण्यासारखे 
काय राहिलें ! जेव्हां पुष्कळ माणसें गुलामगिरी 
रद्द करावयास मत देतील तेव्हां समजावें की, आतां 
शुळामागेरी रद्द करवून घेण्याचें कारण राहिलें नाही. 
त्याविरुद्ध झगडण!ऱ्या एका सच्चा माणसानेच तिथ 
मूळ खणून काढलें होतं असें समजलें पाहिजे, 

“६ मी असे म्हणत नाहीं कीं, प्रत्येक माणूस 
जथे जेथें खोटें पाहील तेथे तेथे ते दूर करावयाला 
भांधलेळा आहे; पण मी एवढें नक्की सांगतो की, 
त्या खोट्या किंवा बाईट गोष्टींत स्वतः भाग न 
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थोरो आणि सविनय कायदेभंग 


घ्यावयाला तो बांधलेळा आहे. माणूस केवळ विचार 
करून थांबला नि त्याप्रमार्ग वागला नाहीं तर, त्यांत 
काय स्वारस्य ? जर माझा माळ कोणी चोरून नेऊं 
लागळें तर ते॑ अयोग्य आहे असे म्हणून मी स्वस्थ 
बसत नाहीं. तर तो माळ परत मिळविण्यासाठी व 
पुन्हां चोरीला न जाण्याचा बंदोजस्त करण्यासाठीं 
मी प्रयत्न करतों. जो माणूस बोलतो त्से करतो 
तो निराळ्याच जातीचा बनतो. असा माणूस 
देशाची, नात्याची किंवा मित्राची पर्वा ठेवीत 
नाहीं, सत्याची सेवा करीत तो सीची सेवा करतो. 
जुळमाविरुद्ध झगडळें पाहिजे 

६ जुलमी कायदा आहे असं आपण कबूल 
करतो. त्याविरुद्ध आपण उभे राहूं का £ साधारण- 
पर्गे माणसे म्हणतात कीं, जेव्हां पुष्कळ माणसें तो 
कायदा नापसंत करतील तेव्हां तो रद्द होईल. ते 
म्हणतात की, जर आपण विरोध केला तर 
कायद्याच्या अनिष्टतेपेक्षां या विरोधामुळे अधिक 
अनिष्टता उत्पन होईल. पण त्ये झाल्यास तो विरोध 
करणाराचा दोष नव्हे, दोष अंमलदाराचा होय. 

6 मी बेघडक असे म्हणतो कीं, मॅसॅच्युसेट्स्‌मध्ये 
एंक हजार माणसें, दोभर माणसें, एवढेंच कशाला 
दहाच माणसें-दह्या प्रामाणिक माणसे, नव्हे, एक 
देखील प्रामाणिक माणूस--गुळामगिरीच्या विरुद्ध 
असेल, तो जर कर न देतां गुलाभीच्या भागीदारीतून 
आपलें अंग काहून घेईल, तर आजच अमेरिकेंतून 
गुलामगिरी नेस्तनाबूद होईल. दुसरे आपल्या 
मताचे होईपर्यतीहू न थांबतां त्यांने गुलामांच्या 
मालकीच्या पापांत सामील होतां कामा नये, कारण 
तो एकटा नसतो. त्याच्याबरोबर ईश्वर नेहमीच 
असतो. मी जर इतरांहून अधिक स्या असेन तर 
भी इतर सवीपेक्षां आधिक उन्नत असणार, वीतून 
एकदांच माझा राज्यसत्तेशी संत्रेध येतो; जेव्हां 
राज्याचा प्रतिनिधि कर वसूल करावयाला माझ्याकडे 
यतो तेव्हां, त्यावेळीं मी त्याला, कर द्यायचा नाही, 
असें म्हटळेंच पाहिजे, जर एक हजार माणसें कर 
भरग नाकार लागलीं तर त्यांत अत्याचार मुळींच 
नाहीं, पण राज्य जो अत्याचार करत त्यासाठी कर 
देल्यानें मदत केल्याक्षारखें होत असल्याने कर 
देण्यांतच अत्याचार आहे. 


अनुक्रमणिका 


“८ मळा माहीत आहे कीं, मॅसच्युसेट्सुमध्ये 
एकच खरा बहाद्दर वीर गुलामगिरीविरद्ध उभा 
राहून कर न देतां तुदंगांत जाईल तर त्याच दिवशी 
गुलामांची बेडी तुटायळा सुरुवात होईल, जी 
गोष्ट यथायोग्य करण्यांत येते तीच खरी अर्से 
म्हणतां येईल. पण आपण तर केवळ लंब्याचवड्या 
गप्पा मारून असे मानतो की, गप्पा हेंच आपलें काम 
आहे. गुलामगिरीची बेडी तोडून टाकाववाला 
पाठिंबा देणारी अनेक वृत्तपत्रे आहेत, पण एकहि 
मर्द नाही. 
तुरुंग हें सच्च्या माणस्षांचें घर 

:: ज्या राज्यांत खोट्या मागीन माणसांना 
तुरुंगांत टाकळें जातें त्या राज्यांत न्यायी व चांगल्या 
माणसांचे घर तुरुंग दंच होय. म्हणूनच मॅसंच्यु- 
सेटसमध्ये आज सर्व चांगल्या माणसांचे स्थान जेल- 
मध्ये असलें पाहिजे. गुलामी राज्यांत माणूस तुरुंगां- 
तच स्वतंत्र असतो, तेथेंच त्याचा मान असतो. 
जे असे मानतात की, चांगलीं माणसें तुरुंगांत गेल्यात 
मागाहून अन्यायाविरुद्ध लढा करायला कोणी राह- 
णार नाहीं, त्यांना लढा कसा चालते याची कल्पना 
नाहीं. त्यांना खऱ्याची सत्ता खोट्यावर कशी चालते 
याचा अंदाज नाहीं, तुरुंगांत गेटेळे व अन्यायी 
जुळुमाचा अनुभव घेगारे जेलमध्येंच जेवढें काम 
करूं शकतात तेवढें जेलबाहेर त्यांना करतां येणार 
नाहीं. थोडीं विरुद्ध विचाराची माणसें पुष्कळांच्या 
बरोबरच ओढली जातात तोंवर त्यांना विरुद्ध 
विचाराची म्हणतांच येणार नाहीं. त्यांनीं आपलें 
सर्व वजन विरुद्ध दिशेला गति देण्याकडेच वापरळे 
पाहिजे. 

६ माझ्या शेजाऱ्यांजवळ मी गप्पागोष्टी करतो 
तेव्हां मळा कळून चुकते कीं, विराध केल्यास 
आपण आपलें सर्वस्व गमावून बसूं, आपलीं बायका- 
पोरें मिकेळा लागतील, अशी त्यांना भीति वाटत 
असते. मळा जर माझ्यासाठी व माझ्य़ा कुडंबासाठी 
राज्याचा अशा तऱ्हेने आधार घ्यावा लागला तर 
मात्र मी निराश्च होऊन जाईन. 
जुळुभी राज्याची सत्ता मालू नका | 

६: मला वाटतें की जुलमी राज्याच्या ताब्यात 

[ पुढील मजकूर पान॒ १६ वर पहा. ग] 
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6६. ४३. 


प्रा, बा. १. मराठा 


शालिवाहन दाकाची 


दक्षिण हिंदुस्थानच्या बऱ्याचशा भागांत सध्यां 
प्रचलित असलेला शा£वाहन शकर इ. स.च्या 
पहिल्या शतकांत शालिवाहन नामक राजानें स्थापला 
अशी परंपरागत समजूत आहे. हा श्ञालिवाहन 
पेठण नगरीं राज्य करीत होता असेंहि मानण्यांत 
येते. पुराणें, कथासरित्सागर व वृहृत्कथामंजरी 
यांसारखे संस्कृत ग्रंथ आगि जेनांचे कल्पप्रदीप व 
निर्युक्ति इत्यादि टीकाग्रंथ यांत पैठणच्या सातवाहून 
राजाच्या कथा आल्या आहेत. तो सातवाहन व 
शकसंस्थापक शालिवाहन एकच होत असेंहि 
म्हणतात, सातवाहन हे कुलनाम होतें. हें कुल 
सातवाहन नामक राजापासून निघालळें असल्यानें 
त्यांचे नांब त्या कुळाला देण्यांत आलें असावे, 
चार-पांच वबोपूर्वीपरयत हा सातवाहन पूर्णपर्णे अज्ञात 
होता. पण अलीकडे त्याची तीन नाणी हैदराबाद 
संस्थानांत ओरंगाबाद, मेडक व वारंगळ जिल्ह्यांत 
सांपडळीं आहेत त्यांवरील अक्षरवटिकेवरून तो 
सम्राट अशोकानंतर लोकरच होऊन गेला अते 
दिसते. पण या सातवाहन राजानें किंवा त्याच्या 
कोणी वंशजानं सध्यां दक्षिगेंत प्रचाठित असलेला 
शालिवाहन शक चालूं केला, असें दिसत नाही. 
कारण तसें असते तर, या वंशाच्या एखाद्या तरी 
कोरीव ळेखांत या शकाळा अनुसरून कालगणना 
केळी असती. पण सातवाहनाच्या एकाहि लेखांत या 
काळाचा उल्लेख नाहीं. शालिवाहन राजाचें नांवहि 
इ, स.ब्या तेराव्या शतकांत म्हणजे या संवताच्या 


१ तासगांव ताम्रपट शके ११७२ ( इ. स. 
साधनें , खंड ३, ए. ६५, 


पूवैपीठिका 


स्थापनपासून सुमारें बाराशे वघोनंतर यादवनृपाते 
₹ष्ण याच्या मांडलिकाच्या एका ताम्नपटांत त्याशी 
संलय़न झालेलें प्रथम आढळते. ? त्यापूर्वीच्या सर्व 
लेखांत या संवताळा “ शककाल ? किंवा “ शक- 
न्पकाल ? म्हटलें आहे व त्याच्या वषीना 
“ शकवर्षे ), 'शकत्रपतिसंबत्सर' किंवा शकनपति- 
राज्याभिष्ेकसंबत्सर ? असं उल्लेसिळें आहे. तव्हा 
हा काल कोणा शकन्पतीनें चाळू केळा असून 
कित्येक शतकांनंतर शालिवाहनार्चे नांव त्याला 
जोडण्यांत आलें हें स्पष्ट आहे. 

या कालाचा संस्थापक शक राजा कोण होता व 
तो कोर्ठे होऊन गेला याविषयीं विद्वानांत मतभेद 
आहेत, तथापि, पुष्कळ संशोधकांच्या मते तो 
कुशानवशी कनिष्क असावा, या कनिष्काचें विस्तृत 
साम्राज्य उत्तर हिंदुस्थानांत वायव्य प्रांतापासून 
मगधापर्यंत पसरले होतें. याने स्थापिळेल्या शकाचा 
उपयोग त्याच्या हुविष्क, वासुदेव इत्यादि वंराजांनी 
आपल्या लेखांत केला आहे. हे राजे शकवंशी 
नसून कुशानवं्ली होते हे खरें; पण इतर भारतीय 
संवतांप्रमाणे॑ या संवताचे शक हे नांव 
आरंभीच्या लेखांत येत नाही. ते साडेचारशे वषी- 
नंतरच्या लेखांत प्रथम आढळतं. आमभौरांनी 
स्थापिठेल्या संवताळा जसें पुढे कलचुरि राजांनी 
त्याचा उपयोग केल्यामुळें * कलचुरि ? हे नांव प्राप्त 
झालें, तर्सेच या संबताचा पुढें शक राजांनी उपयोग 
केल्यामुळें त्याला “ शक ? हु नांव पडे असावे. 


'१२५०) पहा--' दक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची 
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शालिवाहन शकाची पूर्वेणीठिका 


कुशानवंशाचा असा अस्त झाल्यावर उत्तरेंत या 
संवताचा हळूंहळूं संकोच होत गेला, मध्य हिंदु- 
स्थानांत राज्य करणाऱ्या मध राजांचे कांहीं कोरीव 
लेख अलीकडे सांपडले आहेत; त्यांत एका विशिष्ट 
संवताचा उपयोग केलेला आढळतो तोहि हा शक- 
संवतच असावा हं प्रस्तुत लेखकाने इतरत्र दाख- 
विळें आहे. गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुस्ताने या राजांचा 
उच्छेद केल्यावर या संबताचा मध्यहिंदुस्थानांतहि 
लोप झाला, त्यानेतर माळवा व काठेवाड या 
प्रांतांत राज्ये करणाऱ्या क्षत्रपांच्या कोरीव लेखांत 
व नाण्यांवर या संवताची वर्षे दिलीं आहेत. ही वर्षे 
ठाक संवताचीं होत याविषयीं विद्वानांचे ऐकमत्य 
आहे. कांहींच्या मतें तर या क्षत्रपांचा मूळपुरुब 
चष्टन हाच या संबताचा उत्पादक असावा. पण हें 
मत योग्य दिसत नाहीं. कारण चष्टन किती झालें 

: महाक्षत्रप ? म्हणजे प्रांताधिपति होता; तेव्हां 
तो कोणत्या तरी सम्राटाचे स्वामित्व कबूल करीत 
होता यांत संशय नाहीं. त्याला स्वतःचा संवत्‌ 
चाळू करण्याचें स्वातंत्र्य नव्हते. बहुधा त्याचा 
सम्राट कनिष्कच असावा व म्हणून कनिष्कानें 
स्थापिळेला संवत्‌ त्याचा प्रांताधिपति चष्टन याच्या व 
त्याच्या वंशजांच्या लेखांत उल्लाखला आहे, हें मतच 
सयुक्तिक दिसतें. क्षत्रपांचा उच्छेद द्वितीय चंद्र- 
गुप्त विक्रमादित्याने इ. स. च्या चोथ्या शतकाच्या 
अखेरीस केला, त्यानंतर शक संवताचें उत्तर हिंदु- 
स्थानांतून पूर्णपणें उच्चाटन झाळें व त्याची जागा 
प्रथम गुप्तसंवत्‌ व नंतर विक्रमसंत्रतू यांनीं 
बळकाविली, 

दक्षिणेंत मात्र या शकसंवताने आपले पाय 
हळूंहळूं पतरळे, भूमक व नहपान या दोन परकी 
क्षत्रपांचे राज्य उत्तर महाराष्ट्रावर कांहीं काळ होते. 
नहपानाच्या लेखांवीळ ४२ ते ४६ ही वर्षे या 
शकसंवतार्यींच असावी, या नहूपानाचे लेख नाशिक 
काले वगेरे ठिकाणीं सांपडले आहेत. सातवाहन 
गोतर्मापुत्राने या नहूपानाचा पराभव केला व 
त्याच्या क्षहरातवंशचा समूळ उच्छेद केला. त्या- 
नंतर इ. स, च्या दुसऱ्या शतकांत हा शकसंबतू 


कांहीं काळ महाराष्ट्रातून लुप्त झाला व त्याची 
जागा आभौरांनीं सुमारें इ. स. २५० मध्यें 
स्थापलेल्या एका दुसऱ्याच संवताने घेतली. 
आमभीौरांच्या साम्राज्यविस्ताराजरोबर त्यांच्या संवताचा 
प्रसार उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण व गुजरात या 
प्रांतांत झाला. पुढें कलचुरी राजांनीं याचा पुरस्कार 
केल्यामुळें तो विदभोतहि कांही काळ प्रचलित 
झाला, इ. स.च्या सातव्या शतकांत बदामीच्या 
चालळक्यांनीं कलचुरींचा पराभव केल्यावर या आभीर 
किंबा कलचुरी संबताचें दक्षिणेतून हळूंहळूं कायमचें 
उच्चाटन झालें, 

यानंतर बदामीच्या चालळुक्‍्यांनीं शकसंवताचा 

रस्कार केला. मार्गे सांगितल्य़ाप्रमाणे इ. स. च्या 
दुसऱ्या शतकांत हा संवत्‌ उत्तर महाराष्ट्रांतून लप्त 
झाला, यानंतरचे या संवताचें पहिलें ज्ञात वर्ष 

६५ ( इ. स. ५४३ ) हे चालुक्य-सम्राट 
पहिळा पुलकेशी वाच्या बदामी येथील लेखांत 
आढळते. चालुक्यांचे साम्राज्य इ. स. च्या सातव्या 
शतकांत महाराष्ट्र, कोंकण, गुजराथ, विदर्भ व आंत्र: 
या प्रांतांवर पसरळें. त्याबरोबर शकसंवताचा प्रसारह्ि 
हळूंहळू या प्रांतांत झाला. तेव्हांयासून आजपर्यंत 
हा संवतू या प्रांतांत अविच्छिन्नपर्गे प्रचलित आहे. 

इ. स. च्या दुसऱ्या शतेक्रापासून सहाव्या 
शतकापर्यंतच्या काळांतळे मात्र या संवताचे लेख 
अद्यापि सांपडले नाहींत. या काळांत या संबताचा 
उपयोग कोण करीत होते हा प्रश्न अद्यापि 
अनिणींत आहे. त्याविषर्यी थोडी नवीन माहिती 
प्रस्तुत लेखांत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

इ. स. च्या सहाव्या शतकापासून बदामीच्या 
चालळुक्यांनीं या संताचा पुरस्कार केला खरा. पण 
य.ला ते आपला संवत्‌ मानीत नवते; तर तो दाकांचा 
किवा दाकराजांचा संत्रतू होता असा स्पष्ट निदेश 
त्यांच्या, त्याचप्रमागें त्यांच्या मांडाळिकांच्या डि, सर्व 
ळेखांत आढळतो. तेब्दां चालुक्यांच्या उदयापूर्वी 
हा संवतू कोणा शकराजानीं. उपयोजिला असून 
आपल्या प्रांतांत तो पूबीपासून प्रचाळेत असल्या- 
मुळेच चालक्यांनीं त्याचा पुरस्कार केळा, हें उघड 


२ ' एपिग्नाफिया इंडिका ?, पु. २५, ए. २९७ 
१३ 
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आहे. चाठक्यांचे मांडाळिक उत्तर महाराष्ट्र, कोकण 
व गुजराथ येथें राज्य करुं लागले, तेव्हां प्रथम काह 
काळ त्या प्रांतांत पूर्वी प्रचलित असलेल्या आभार- 
कलचुरि संवताचा त्यांनीं उपयोग केला, यावरून 
वरील अनुमान युक्त दिसेल. 
वण वदामीच्या किंवा विजापूर जिल्ह्याच्या 
जवळपास शाक राजांचा अंमळ चालुक्यांच्या उद्या- 
पूर्वी होता याला कांही पुरावा आहे काय, असा 
प्र्न येथें उपस्थित होतो. या प्रश्नाचे उत्तर अली 
कडे हैदराताद संस्थानांत सांपडलेल्या चार नाण्यां- 
वरून देतां येतें. यांपैकीं पाहिली दोन नाणीं हेदरा- 
बादचे नाणकसंग्राहक श्री, हुरसुज कोस यांच्या 
संग्रहांतील आहेत. ती तीन वघीपूर्वी प्रस्तुत ळेखकानें 
इण्डियन हिस्टॉरिकल क्राटली ' (पु. २२, 
पृ. २३४ इ.) ह्या सुप्रसिद्ध संशोधन त्रेमासिकांत 
प्रसिद्ध केलीं. ही नाणी * सातवाहनांच्या नाण्यां- 
सारखी आहेत. त्यांवर पुढच्या बाजूस सांड वर्‌ 
केलेला हत्ती असून मागील बाजूत उज्जेनी चिह् 
( एकावर एक आडवे-उभे ठेवलेळे डनेल्स्‌ 9) आहे 
हत्तीच्या समोंवार राजनाम आहे. कोणत्याहि एका 
नाण्यावर हे पूर्णपणें दिसत नाहीं पण दोन्ही नाण्यां- 
वरची अक्षरे एकत्रित केली असतां तें * रजो सिरी 
सगमानमहसस ? असें पूर्ण करतां येते. हें नाम 
तत्काळीन प्राकृत भाषेंत असून अक्षरांची लिपि 
इ. स. च्या दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकांतील आहे. 
नाण्यांवरच्या राब्दांचा अर्थ, “हें नार्गे राजा श्री 
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३4 
न््च् 


पुढील बाजू 


£ पार्जिटरकृत “ कलियुगांतील राजवंश ? 


मागील बाजू 


( इंग्रजी ), प्र, ५ 


दाकमानमहिष याचें ,, असा होतो. पुराणांत या 
राजाचें नांब खाळील ओळींत आलें आहे: 
“क्‍यमानामवद्राजा महिषाणां मद्दीपतिः । ४? पुराणां- 
च्या पाठांत अनेक लेखकांच्या अनवघानामुळें किंवा 
अज्ञानामुळें पुष्कळ चुका झालेल्या आढळतात. वरील 
ओळींचा मूळचा पाठ ' दकमानो5भवद्राजा महिषाणां 
महीपतिः असा असावा. त्याचा अर्थ “* महिषांचा 
राजा शक मान होऊन गेला, असा आहे, 
तेव्हां ही नाणीं शकवंश्ी मान राजाची होता, असें 
स्पष्ट दित्तते, त्याला पुराणांत 'महिषांचा राजा? म्हटलें 
आहे. या नाण्यांवरहि त्याला “ महिष ? असें 
विशेषण लावलें आहे. त्यावर्न तो माहिबरक 
देशावर राज्य करीत होता असे दिसते. या माहिषक 
देशाचा उलेस दक्षिगेंतील विदर्भ व क्ष्रीक 
( सध्यांचा खानदेश ) या देशाबरोबर रामायणांत 
केळा आहे. त्याविषयी विवेचन पुढें कू 

गतवर्षी (भे १९४९ मध्ये ) हैदराबाद संस्थाना- 
च्या पुराणवस्तु-संशोधन-खात्याचे डायरेक्टर श्री. 
रव्बाडा मुहम्मद अहमद यांनी कांही नाण्याचे फोटो 
वाचनाथ मजकडे पाठविले, त्यांपैकी दोन नाणी 
या वशातील राजांची आहेत.* यापेकी एक नाणें 
हंद्राबाद दाहराच्या उत्तरेस मेडक जिल्ह्यांतील 
कोंडापूर येथ सांपडलें होते. या ठिकाणी सातवाहन 
जञाच्या काळचे विस्तृत अवशेष सांपडले आहेत 
हे नाणे शिक्याःचे असून त्याच्या पुढील भागावर 


सिह्ाचा आकांत आहे. टहहि नाणें सातवाहनांच्या 


नाण २ 


पुढील बाजू 


५ “ जर्नल ऑफ्‌ दि न्यूमिस्मॅटिक सोसायटी ऑफ इंड्या ), पु. ११, प्र. १ 


य 


तीम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


वळ “वी 9 शट क 
कद ् री र ग री. र 
न ७५ खो 
न्ट€ क्ल, >२७ 
रर क) ओक 


अप 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


शालिवाहन शकाची पूवैपीढिका 


नाण्यांसारखें आहे. या नाण्यावरचें राजनाम खंडित 
आहे. तथापि “ माण महसस ? अशी अक्षरें वाचतां 
येतात. त्यावरून हें नाणेंहि त्याच शकवंशी मान 
राजानं पाडले होतें यांत संशय नाहीं. 

दुसरें नाणे हैदराबाद संस्थानच्या दक्षिणेतील 
रायचुर जिल्ह्यांतील मस्की येथें उत्खननांत सांपडलें. 
येथें अशोकाचा शिलालेख सांपडला असल्याने हे 
गांव संशोधकांस सुपरिचित आहे. हेहि नाणे 
शिशाचे असून त्याच्या पुढील भागावर घोड्याची 
आकृति आहे. त्याच्या सभावारचं राजनाम खंडित 
आहे, तथापि ' यसस महासस ? अर्शी अक्षरें वाचतां 
येतात. त्यावरून हें नाणे माहिष वंश्यांतीलच एका 
राजानें पाडलें असून त्याच्या नांवाच्या शेवटीं 
“ यद्ास्‌ ! असा शब्द होता असें दिसतें. या राजाची 
आणखी नाणीं सांपडल्याशिवाय हें राजनाम पूरण 
करणें शक्‍य नाहीं, 


महिष हें वंदानाम माहिषक या देशनामाव€ून 
पडलें असावें. या माहिषक देशाचा उल्लेख रामायग, 
महाभारत व पुराणें यांत अनेक ठिकाणी येतो. 
रामायणामध्यें सीतेच्या शोधाकरितां सुग्रीवाने मिन्न 
भिन दिशांस वानर पाठविल्याचें वणन आहि 
दक्षिणच्या देशांमध्ये ' विदर्भान्‌ क्राबरिकांश्वेव रम्यान्‌ 
माहिषकानपि ? असें विदर्भ व कृषिक ( खानदेश ) 
देशाबरोबर माहिषक देशाचे नांव आलें आहे. 
महाभारतांत तर माहिषकाचें नांव भीष्मपर्व, 
कर्णपर्व, आनुज्यासनिकपर्व, आश्वमेधिकपने इत्यादि 
अनेक पवात आढळतें.” त्यावरून माहिषक देशा 
द्रविड, किंग, आन्श्न ब महाराष्ट्र या देशांप्रमाणेच 
दक्षिणेंत होता असें दिसतें; किंबहुना या देशांभरोबर 
त्याचें नांव आल्यानें त्या देशांजवळच तो असावा 
असेंहि अनुमान करतां येते. मागें वर्णिळेलीं नाणीं 
हेदराबाद संस्थानच्या दाक्षिण भागांत सांपडली 


असल्यानें त्या भागाचें प्राचीन नांव माहिषक होत 
असें अनुमान केल्यास ते बहुधा चूक होणार नाहीं. 


मागे वर्णिलेल्या नाण्यांवर्न मान राजा या 
प्रदेशावर राज्य करीत होता असें दिसतें. पुराणांत 
ज्या ऐतिहासिक काळांतील थोड्या राजांचा नाम- 
निदेश आहे त्यांपैकी तो एक आहि. त्यावरून तो 
बराच बलाढ्य असावा व त्याचें राज्यही बरेंच 
विस्तृत असावें. या भागांत त्याच्या वंशजांचें राज्य 
कित्येक पिढ्या चाललें होते. पुराणांत म्हटलें आहे 
आहे कौ, आंशत्र किंवा सातबाहन वंशाचा अस्त 
झाल्यावर अनेक राज्यें उदयास आलीं. त्यांपैकी 
एक राकराज्य होत. हे हक राजे अठरा असून 
त्यांनी ३८० वर्षे राज्ये राज्य केळे. पुराणें सांगतात. 
या वषोच्या संख्येंत चूक असावी व खरी संख्या 
१८३ वर्षे असावी असे पार्जिटरसाहेत्राचे म्हणणें 
आहे.“ तें खरें असल्यास या अठरा शाक राजांनीं 
सुमारे इ. त. २५० ते ४२३ या काळांत राज्य 
केलें असावें. 

या दक्षिणतील शक राजांचे कोरीव लेख 
अद्यापि सांपडले नाहींत, तथापि, वनवासीच्या 
कदंबनृपतींचा मूळ पुरुष मयूररार्मा याने राकल्थान 
नामक प्रदेश जिंकला असल्याचे म्हेसूर संस्थानां- 
तील चन्द्रवछी येर्थाल प्रस्तरलेखांत म्हटलें आहे. हे 
शकस्थान कदेबांच्या राज्यापासून फार दूर नसून 
दाक्षिणेतच असावे. कदंब्रांचे राज्य धारवाड 
जिल्ह्याच्या दक्षिणेस उत्तर कानडा प्रांतावर होते. 
तेव्हां त्यांनी जिंकलेळें हाकस्थान माहिषकच असावें 
असे अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. 


या शकराजांनीं आपला संवत्‌ माहिबक देशांत 
ब त्या सभोवारच्या आपल्या राज्यांतील इतर 
भागांत प्रचलित केला होता असें दिसते; तेव्हां हा 
संवत्‌ विजापूर, बेळगांव, धारवाड या जिल्ह्यांत 


६ या वंशांतील राजांच्या आणखी कांहीं नाण्यांचे फोटो नुकतेच माझ्या हाती आळे आहेत, तेहिं 


लबकरच प्रसिद्ध होतील. 


७ “ज. न्यू. सो. आ. इं. पु. ११, प. ४. 
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प्रचलित असावा, या कणीटक जिल्ह्यांतील चालुक्य- 
पूर्वकालीन कोरीव लेख सांपडल्यास त्यांत या 
संवताचा उललख आढळेल अशी अपेक्षा आहे, 

इ. स. च्या सहाव्या शतकांत बदामीच्या 
चालळुक्यांचा उदय झाला. त्यांनीं आपल्या लेखांत 
या संवताचा उपयाग केला आहे याचे कारण 
त्यांच्या देशांत तो पूर्वीपासून चालूं होता हे. हाय. 
राज्यक्रांति झाली तरी लोकांच्या अंगवळणी 
पडलेली कालगणनापद्धति एकदम बदलत नाहीं. 
आभीर, कल्चर, गुप्त, हषे यांचे संवत्‌ त्यांचे 
साम्राज्य नष्ट झाल्यावरहि कित्येक शतके चालूं 
होते याचे कारणहि हेंच आहे. इंग्रजांचे राज्य 
गेल्यावरही आपण त्यांच्या खिस्ती दाकाचा उपबोग 
करीत आहोंच. असो. 

चालळुक्‍्यांनीं हकपंवताचा उपयोग केला असला 
तरी त्यांनीं तो संवत्‌ आपला नसून दाकांचा किंवा 
शकराजांचा होता असा स्पष्ट निदेश आपल्या सर्व 
लेखांत केला आहे. चालुक्यांचे साम्राज्य द्वितीय 
पुलकेशीच्या कारकीदीत महाराष्ट्र, कोंकण, विदर्भ 
गुजराथ, आंत्र या प्रांतांवर पसरळें, यांपैकीं पहिल्या 


>> 
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चार प्रांतांत त्याकाळी आभीर किंवा कलचुरी 
संवताचा प्रचार होता. चालुक्यवंश्ी राजांनीं किंवा 
किंबा त्यांच्या मांडलिकांनीं आपल्या आरंभीच्या 
लेखांत त्याच संवताचा उपयोग केला आहे. पण पुढें 
हळूंहळूं ते स्वतःला जास्त परिचित असलेल्या शक- 
संवताचा उपयोग कहूं लागळे. डांभर-दीडशें वर्षो- 
च्या अवधीत या प्रांतांतून कळ्चुरी शकाचे पूर्णपणे 
उच्चाटन झालें. पूर्वेस आंश्र प्रांतांत त्याचा प्रसार 
आरंभापासून झाला होताच. आंत्र देशाच्या उत्तरेस 
कलिंग देशांत गांगसंवत्‌ चाळू होता. तो इ. स.च्या 
दहाव्या शतक्रापयेत टिकला. अकराव्या शतकांत 
तेथेंही शकसंवतानें आपला प्रवेश केला. पुढे इ. स.च्या 
तेराव्या शतकांत देवगिरीच्या यादव राजांच्या 
मांडलिकांच्या एका लेखांत प्रथमच त्याला शालि- 
वाहून शक असे नांव मिळालें ब त्याचा शालि- 
वाहून या पुरातन राजाच्या नांवांशी संत्रंधे जोडला 
गेला, तेव्हांपासून आपण त्यास शालिवाहन शक 
म्हणत आहों. 


सध्यां महाराष्ट्रांत प्रचलित असलेल्या शालि- 
बाहून शकाची पूर्वपीठिका ही अशी आहे. 


डी 


थोरो आणि सविनय कायदेभंग [पान ११ वरून पुढें चालू] 


राहणें हें लाजिरवाणें आहे. त्याळा विरोध करणें हँ 
सोपें व सरळ आहे. सहा वर्षे झालीं मीं कर दिला 
नाहीं, त्यामुळें एकदां एका रात्रीपुरतें मला तुरुंगांत 
डांबून ठेवळें होतें. जेव्हां त्या केदखान्याच्या 
भिंती व त्यांचे लोखंडी दरवाजे शाबूत आहेत कीं 
नाहींत तें तपासण्यांत आलें, तेव्हां मला राज्याच्या 
मूखेपणाची कल्पना आळी. कारण मला केद कर- 
णारे तरी असेंच मानीत असळे पाहिजेत की, मी 
केवळ हाडें व मांस यांचाच बनलेला आहे. ते मूख 
समजूं शकत नाहींत कीं, मी भितार्नी घेरळेळा 
असलो तरी इतरांपेक्षा अधिक मोकळा आहे. मी 
केदेत होता. अर्से मला वाटलें नाहीं, मळा तरी 


असेच वाटले कौ, धि ज़ केंदेच्या बाहेर होते तेच 
केंद्यांच्या अवस्थंत होते, मला ते ताब्यांत आणूं 
शकले नाहींत, म्हणून'च त्यांनी माझ्या देहाला सजा 
केली, तसे झाल्यामुळें मी अधिक मोकळा झाली 
आणि माजे विचार राज्याबाबत आधिक भयंकर 
बनले, मी असें पाहिलें आहे की, पोरें कोणा माणसाचे 
कांही कह शकली नाहींत तर त्याच्या कुत्र्याला 
तीं त्रास देतात. तसेंच राज्यहि मला कांही करू शकळे 
नाह म्हणजे माझ्या शरीराला इजा करते, आणखी 
मी असेंहि पाहिळे आहे कीं, शरीराला हात 
छावाबयालाहि राज्य डरत होते. त्यामुळें मला जो 
काहा राज्याबद्दल मान वाटत असे तोहि गेला, ? 


प्व््स्व्यन्क्ाच्चाचच्च्च 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


संध्याकाळपासून) चची चाळली होती. त्याच- 
अ रोबर माझें धृम्रपानहि चाळूं होतं. प्रोकेसरसाहेबरांचे 
म्हणण होतें की, “ समाजांत संपत्तीची जी धारणा 
आहे ती सभ्यतेचा एक अस्वामाविक आधार आहे. 
आणि ती एखाद्या दिवशी समाजास अधागतीस नेईल. 
आणि माझें मत होते कीं, ' संपत्तीचे उगमस्थान हे 
प्राणिमात्रांच्या प्रयत्नांच्या म्रेरणेंत आहे. कुणाला 
कांहीं स्वाथ नसेल तर त्यास कांडी कार्य करण्याची 

छाच असणार नाहीं! ” 

आपापल्या समर्थनार्थ आम्ही दोघे तक नि 
पुरावे यांच्या आधारें मुद्दे मांडीत हार्ता. मला गप्प 
बसविण्यासाठी प्रोफेसरमजकूर आपल्या विद्येचा अन्‌ 
त्याआघारें साऱ्या ग्रंथमांडाराचा उललेख वारंवार 
करीत होते. वादांतळा थकवा घालावा म्हणून चहा 
नि धूम्रपानह्ि चालूं होते आम, तो मर्थचे नोकरा- 
ने येऊन सांगितले, '* मिस्टर यादवराव आलेत, 


मि. यादराव ब्रेघडक आंत घुसळे व सरळ 
र्प्रंगच्या खुर्चीवर जाऊन बसले. सिगारेट पुढे 
करीत मीं प्रोफेसरांची ओळख करून दिली. त्या 
दोघांनीं स्मित हास्य केले, कारण ते आधीपासूनच 
चांगळे परिवित होते, आतां तर गप्पांना अधिकच 
रंग भरला. यादवराव सिगारेटचा एक झुरका घेत 
म्हणाळे, “ हें सारं सिद्धान्ती लोकांच मनारजन 
झालं. पण मी आतां तुम्हांला माझया जीवनांतळा 
एक विलक्षण अनुभव सांगतों. ु 


१ प्रस्तुत कथा ही श्रीभारतीय यांच्या 


विचित्र अनुभव 


श्रीभारतीय, अनु. : श्री. मनोहर देखणे 


विलक्षण चोर ! 


मूळ विषय बाजूला राहिला ब आम्ही दोघें 
आतुरतेने त्यांचा तो अनुभव ऐकूं लागलो. ते सांगू 
लागले-- 

५ ,.मि. गंघे, त्या दिवशीं तुम्ही मजकडून 
रालीं १० ला उठून गेलांत त्याच दिवशीची घटना ! 
मार्झी पोरं नि नोकर तर तुमच्याच समोर, मला 
वाटते, स्टेशनवर निघून गेलीं होता ! त्याच रात्री 
तुम्ही गेल्यावर माझ्या घरांत एक चोर घुसला. 
विलक्षण चोर ! ज्याची गोष्ट तुम्हांला थक्क करील. 

आम्ही जास्तच उत्कंठेने ऐकूं लागलो. यादव- 
राब सिगारेटची राख झाडीत म्हणाले, “' प्रोफेसर- 
साहेब, त्या रात्री १२ च्या सुमारास मी गादीवर 
पडलो. वाचन करीत ज्ञोंपायची मला संवय आहि. 
त्या दिवशीहि तसंच झालं, मुलं गेल्यावर घरांतलं 
सामान अस्ताव्यस्त पडलं होतं ते तसंच पंडूं दिलं व 
बाहेरचे नि आंतळे दरबाजे लावून घेऊन, शाल 
पांघरून मी पडला. एकटेपणामुळं डोळा लवकर 
लागेना. नाहीं तर तुम्हांला ठाऊकच आहि, मि. गंधे, 
कसा आडवातिडवा मी झोपता तं १ 

“दोनच्या सुमारास मला कुठं तरी खाट्-खुद असा 
आवाज आल्यासारखं बाटले. बाटलं की, बाथरूमचं 
बाहेरचे दारच उघडलं जातंय, पडल्या पडल्या मीं 
तिकडे दृष्टि केंकली, दारावाटें येणारी चंद्राची किरणं 
नाचू लागलीं, जणुं त्यामागे कोणाची तरी छाया हालत 
असावी. सावधानतेने तिकडे बघत मी तसाच 


या कथासंग्रहांतीळ एका कथेचा 


अनुवाद आहे. श्रीभारतीय ऊफ श्री, सत्यजीवन वमा, एम्‌, ए. हे हिन्दींतील नामवंत ळेखक असून 
त्यांनीं ' सोळा कहानिया ), “ खलिफा ' इत्यादि पुस्तके लिहिलीं आहेत, --अनुबादक 
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नवभारईतं 


पेडलो. तैच करणं मळा उतचित वाटलं. थोड्याच 
वेळांत फुटक्या कांचेरी तावदानास लावलेल्या 
कागदावाटे एक हाताचा पंजा दृग्गोचर झाला. कुणा 
तरी इसमाचा पंजा होता तो ! त्या अंधुक प्रकाशां- 
तहि माझी नजर त्या वोशिष्ट्यपूर्ण पंजावर खिळली. 
त्याचीं बोटं लांज व सुकुमार वाट्लीं. 

४६ मी ते पहातच होतों. त्या पंजानं वरच्या 
बाजूचे बोलट चांचपण्यास सुरुवात केली. मी तसाच 
पड्टून होतो. बघतां बघतां बाथरूमचं दार तर उघडं 
पडलं, उघडतांच चंद्राच्या अंधुक उंजडांत मला 
माणसाची एक उंच पडछाया आंत आल्याचं 
दिसलं, मला वाटलं, बेडस्विच दाबून उजेड करावा, 
पण माझा तो विचार कृर्तीत येण्यापूर्वीच बाथरूमचा 
दिवा उजळला गेला व मळा एक पाठमोरी मानवी 
आकृति दिसली. त्या आकृतीवरून ती व्यक्ति 
उंचीपुरी पण अशक्त नि किडकिडित वाटली. तिच्या 
कपड्यावरनं तो चोर वाटणं केवळ अराक्य होतं ! 

££ मनांत आलं, खांकरावं. तथापि मी तसाच 
डोक्यावर शाल घेऊन पडून राहिलो. मी त्याच्या 
पावलांची चाहूल घेऊं लागलो, मला ऐकूं आलं, 
“जणुं तो बोलत हाता : “ झोंपलाय ते ठीक आहे. 
नाहीं तर व्यर्थ एका खुनाचा अपराधी मला व्हावं 
लागलं असतं.' मी जरासा घोबरलीच. तो भला 
माणूस ड्रेसिंग टेबळ्पाशी उभा राहून बोलत होता; 
£ मीहि एखाद्या सज्जन माणसासारखा नाहीं 
वाटत £ मला सुद्धां जर सुखांत राहवंशत. वाटत 
असेल तर, त्या सभ्य लोकांपेक्षा मी का कमी 
सभ्य समजली जावा ? परंतु इथे तर नेकारी-नि- 
दुष्काळानं आमचं पेकाट मोडलंय्‌ ! आम्ही केवळ 
समाजाच्या आर्थेक दुर्व्यवस्थेचे भागीदार बनलों 
आहों! ? 

“ त्यानं ड्रायअर उघडला. आडदांडपणानंच ! 
माझं घड्याळ मनगटावर बांधीत तो म्हणाला, * हे 
माझ्या उपयोगाचेच आहे, अजून तीनळा अर्धा 
तास आहे तोंवर सारं आटोपेल,” मला भास झाला, 
बत्ती विझवून तो माझ्याच खोलींत आला आहे! 
क्षणभर माझं हृदय थरकलं, तथापि मी तसाच पडलो. 

£ एका खुर्चीला लागून पडतां पडतां तो 
बरचावळा, त्याच्या त्या दुरवस्थेमुळें माझ्या हाताला 


त्याची दया आली. त्याच्या लक्षांत येण्याआधौ 
खोलींतळा दोप उजळला गेला. खोलींत प्रकाश 
भरला नि माझ्या मनांत साशंकता. पण माझ्या 
कानानं, त्यानं स्पष्टपणं उच्चारल्याचं ऐकलं. थॅक्स !' 
तो खोलीची शोधाशोध करू लागला. त्याच्या 
निश्चिंतपणानं माझे भय कमी होत गेलं; उलट, ती 
जागा कुतूहलानं घेतली. 

प्रोफेसरसाहेबांच्या तोंडून एकदम उद्गार आले, 
“: विचित्र चोर होता मोठा ! मळा तर तो फारच 
विचित्र वाटतो ! ! 


यादवरावांनीं आपळें बोलणें पुढें चालूं केळे : 


“ तुम्ही आपली उत्सुकता आवरून धरा. -मग 
तो सद्गृहस्थ माझे कपडे शोधू लागला, स्वतःचा 
ओळ्ह्रकोट काढून त्यानं माझा पारिधान केला. 
अनू म्हणू लागला, “ अगदीं नवा दिसतोय ! कोण 
म्हणेळ, मला हा शोभत नाही ! फाटका ओव्हर- 
कोट घालते म्हणूनच लोकांना मी गरीब वाटतो, 
नवा ओव्हरकोट काय मी घाळूंच नये? ? ---- 
एकेक करून माझ्या साऱ्या वस्तूचा शोध ₹ 
घेतला, जी आवडली ती अंगावर चढवली. माझा 
ओव्ह्रकोट, सूट, हॅट, माझे घड्याळ, फोंटनपेन 
बूट, जे आवडेल ते घेतलं. अशा प्रकारें तो सजून 
आरशापुढं उभाराहिला ब म्हणाला, “ आतां पहा 
मला ! कोणत्याहि सम्य माणसापेक्षा मी कमी सभ्य 
दिसतो होय! ऱ्वाः ! किती दिवसांनंतर मला :! 
भार्य प्राप्त झाळ आज. पण काय एवढ्यावरच काम 
भागेल ! थोडेसे बदलायला इतर कपडेहि हवेत. 
जीवनांतल्या आवश्‍यक किमान गरजा देखील जर 
भागत नसतील तर-मानवाचं या जगांत प्रयोजन 
तरी काय ? काय आम्हांस एवढासुद्धां हक्क नाहीं 
काँ, आयुष्यांतल्या किमान गरजा तरी पूणपणे 
निभावल्या जाव्या आमच्या ! हः ! हा समाज !-. 
याचा खून करणं काय गुन्हा आहे? 


यानें 


“ मळा अस वाटलं कीं, स्वारी भडकली असावी. 
कारण त्याच्या एका सुष्टिप्रहारानं ड्रेसिंग टेबल हादरळं 
गेलं, पुन्हां शांतपणे तो बडबडटूं हागला : ' तरी 
बरं, या ग्रहस्थानं डाराडूर झोंपून मला पिशाच्च 
होण्यापासून सांवरळं, नाहीं तर्‌ नाहूक माझ्याच 


शट 
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विलक्षण चोर! 


जातीतल्या एका प्राण्याची हत्या माझ्याकडून 
घडती !-जरी तसं करणं अन्यायाचं नव्हतं तरी. ' 
_ “ आतां तो एक एक करून आपल्या आवडी- 
ञ्या जिनसा बांधू लागला, मी पडल्या पडल्या 
ऐकत होतों. त्याने उपयुक्त वस्तू प्रथम बांधल्या व 
बोलला, “ ही अल्मारीहि हुडकायला हवी, कदाचित्‌ 
तिच्यांतहि माझ्या उपयोग्य वततू असतील ! ” 
अल्मारीस मोठ्ठं कुलूप होते. तें तोडगं कठिण होते. 
किल्ल्यांचा जुडगा माझ्या उशाखाली होता. मी तो 
हृलकेंच पलंगाखाली टाकला. त्यानं पहिल्यांदा 
कुलूप तोडायची कोशीस केली. परंतु जेव्हां ते 
जमेना तेव्हां तो चाव्या शोधू लागला. 
अखेर त्यास त्या सांपडल्या. अल्मारी उघडल्याचा 
ध्वानि माझ्या कानीं पडला, अल्मारीतहि माझे 
कपडे होते. एका कोपऱ्यांतल्या पाकिटांत थोडेसे 
वेसेहि होते. तो आपल्याशीच पुटपुटत काम उरकोत 
होता. मी त्याची स्वगतभाषा ऐकतच होतों. 
तो म्हणत होता : ' हे दोन सदरे पुरे झाले. दोन 
गंजिफ्रॉक पाहिजेतच. पायजमे दोन बस्स होतील. 
एका सुटावर हिंबाळा सहज जाईल. एखादा टोंबेल, 
२-४ रुमाल हवेतच. बस्स ! एकूण या पिशर्वीत 
जेवढं आहे, तेवढे पुरेसं 
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यला एखाद] पटााहू हवा 


रो ईल. पण हे सारं ठेवा- 
! अन्‌ ही सूटकेस तरी 
रिकामीच पडली आहे. तीच घ्याबी ! 
रीतीने त्यानं सारी-सूटकेस भरून तयार केली. ती 
घेऊन तो दुसऱ्या दालनांत गेला, तिथला विदयु- 
द्वीप लावला. मी माझ्या खोलीतला दिवा मालवला. 
आतां तोंडावरची शाल दूर करून मा पाहूं 
लागला. महारय नजीकच्या खोलीची तपासणी 
करीत होते. तुम्ही तर पाहिळी आहे ती खोली, 
मि. गंधे ! ज्यांत माझीं मुळं व पःनी राहतात. हो 
तीच!” 

आम्ही इतक्या एकाग्रतेने ऐकत होता का, 
हुंकार भरायची देखील आम्हां दोघांना शुद्ध नव्हती, 

मि. यादवराव पुढें सांगू लागळे: “ मी 
माझ्या अंधेऱ्या खोलीतून पहात होतों. माजले 
अतिथि आत्ता मंचकारूढे झाळे असून माझ्या सो० 
चे व मुलांचे कपडे शोधीत होते. मी त्यांचं स्वगत 
कान देऊन ऐकूं लागळी-' हें पातळ काय माझी 


ह्‌ 
चच 


० 


अनुक्रमणिका 


पत्नी नेसू शकत नाहीं १ आणि ही वस्त्र घालून 
माझी पोरं खूष्र नाहीं होणार ! ! मग त्यानं 
त्यांतील हवे ते कपडे घेतले, तितक्‍्यांत घड्याळांत 
तीनचे टोल निनादले. व तो जणुं भानावर आला, 
त्यानं घाई केली. सूटकेस व कपड्यांचं गाठोडं 
घेऊन तो व्हरांड्यांत गेला. 

६६८ तिथं त्याला एका अल्मारीवर पेयांची 
कांचपात्रं दिसली. त्यानं त्यांतर्लाहि कांही निवडर्ली. 
त्यांतली आवडलीं ती. एकीकडे ठेवली, हळूंहळूं 
साऱ्या घराची तपासणी करून एका संसारापुरतं 
सामान जमा केलं. गाठोडं खूप जड झालं होते. 
तो बोललाः “ हरकत नाहीं. ही सूटकेस तर मी नेऊं 
शकतो. आधीं ही पोचवून मग नेईन दुसरं सामान. 
असं म्हणून आंगणांतळें दार तो उघड्टूं लागला. 
पण वाऱ्याच्या एका गार झोतासरशी त्याला सिगा- 
रेटची आठवण आली. अन्‌ त्याचे उद्‌गार कानी 
आले, ' सिगारेट तर होती माझ्या खिश्ांत ! 
मग त्याच्या ध्यानी आलं कीं, आपला ओव्हर 
कोट तर बदलला, आतां त्यांतल्या सिगारेटसाठी 
पुन्हां खोळांत जाणं ठोक होणार नाही, 

५: आतां मात्र माझ्यानं राहावेना, मला वाटलें 
बिचारा सिगारेटपार्यी अस्वस्थ होणार, मी 
हळूंच अंथड्णांतून उठलो. अंधारांतच ओव्हरकोट 
चांचपलळा, तो अंगांत घातला, वजनावरून तो 
माझा नाही हे॑ओळखलं. नशीब, त्या पड््यानं 
माझ्या कोटाच्या जागीच आपला ओव्हरकोट 
ठेवला होता ! 

५: मरी खोलीतून निघेतो. तो चाळू लागला 
होता. व्हरांड्यांत जडसं गाठोडं पडलं होते. 
अंगणाकडील दरवाजा सताड मोकळा झाला होता, 
मी पुढं सरकून पाहिलं दूर अंतरावर एक उंच 
कृष्णछाया हलके हृळके अंधकारांतर विलीन होत 
होती.. मी चट्दिर्शी तें बोचकं शिरावर ठेवून क्षीण 
चंद्रप्रकाशांत,त्या छायेमागोमाग निघालो, कडाक्याची 
थंडी. वाराहि सोताट सुटळेला...मी तस्ताच चालूं 
लागलों, दूरवर तो गडी डोक्यावर सूटकेस ठेवून 
झुकत झुकत मार्ग काढीत होता. आम्ही गांवाबाहेर 
आलों, प्रद्यान्त अशा त्या रस्त्यावर, दक्षांच्या घन- 
दाट छायेत मी केवळ त्याच्या पाबलटीवर चाललो 


डर 
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नवभारत 


होतों. अल्पाबधींतच त्याची पावलळट नजीक येऊं 
लागली. मी त्वरेन पुढे चाललो. मी त्याच्यापाशी 
जाण्यापूर्वी तो थकून बसला होता. थोड्या अंतरा- 
वर बसून मी त्याची हालचाल निरखू लागलों. 

“ थंडीमुळं हातावर हात चोळीत त्यानं म्हट- 
ल्याचे कानीं आलळं-' काय चूक केली ! सिगारेटच 
विसरून आलों. ? मळाहि आठवण झाली, खिज्ांत 
हात घातला तर तिथं सिंगारेट-केस व काड्याची पेटी 
हातास ढागळी. त्यांतली एक शिल्गावून मी 
ओंठांत ठेवली, व बसूनच विचारळं, “ काय 
मिस्टर, आपण सिगारेट ओढतां १ ? ' थॅक्स 
म्हणून त्यानं हात पुढं केला, व॒ मी त्यास सिगारेट. 
ची डबी व मेच-मॉक्स दिली. 

“ मीं विचारलं, “ अजून किती दूर जायचं 
आहे १ तो उत्तरला, “ मळा तर अद्याप खूप 
अतर चाळून जायचंय, पण तुम्ही कोठवर 
जाणार १ ' मी उद्गारलों, । जिथवर तुम्ही 
जाणार--! ' तो जरासा दचकूनच म्हणाला, 
“ तुमचा आदाय नाहीं कळला ! ? मी सागितलं, 
“ स्री तर तुमच्याचबरोबर आहे. आपलं हें सामान 


पोंचवायाला निघालोय. ? 


“ £ कोगतं सामान १? असं म्हणत असतांच 


त्याची नजर त्या बोचक्यावर गेली, मी म्हटले, 
हे जे गाठोडं तुम्ही वरोबर आणं शकलां नाहींत 
तेंच पोंचवयाला मी निघालो आहे. ? तो घाबरून 
खडब्रड्डून उडला, मी त्याचा हात धरून आप्रहा- 
नं म्हणालो, “ माझ्यात्रद्वलळ संशय बाळगू नका, 
चळा, मी हें आपल्याला हव्या त्या स्थळीं ठेवून 
येतों, ? त्याचं मस्तक विनम्र झालं, मी शिरावर 


ऱ१० 


अनुक्रमणिका 


ते गाठोडं घेतलं नि हातांत सूटकेस घेऊन म्हणाली, 
। उज्लीर नका कह. थोडा वेळच रस्ता चालावा 
लागेल, तुम्ही व्हा पुढं, * त्याला प्रेमानं पुढे ढक- 
लात मी निघालो. पण एखाद्या पुतळ्यासारखा तो 
निश्वळपणे त्या जागीं उभा राहिला, क्षणभरानं 
त्याने माझ्या शिरावरचं ओझ आपल्या डोक्‍यावर 
घेतलं ब सूटकेसहि घेतली माझ्या हातून, अनू 
चालत असतांच तो म्हणाला, रावसाहेब, 
आपल्याला त्रास होईल पण उचलाच झरझर 
पाऊल, ? 


“सी पाहिलं तो थेट गांवाकडेच निघाळा होता. 
मी मंत्रमुग्ध झाल्यागत त्याच्यामागून निवाला. मी 
त्याच्याशी बोलायचा यत्न केला की ऱवालतां 
चालतां तो एवढंच म्हणे--' चला या तुम्ही, 
इथ कांहीं बोलणं उचित नव्हे. ' त्याच्या त्या द्वुत- 
गतीनं जाऊं लागतांच आम्ही पुन्हां माझ्या घरा- 
समोर येऊन थडकलों. पडवीत त्यानं ते गाठोडं, 
ठेवलं; शेजारीच सूटकेस ठेवळी, एक सिगारेट पेट- 
विळी आणि एक माझ्या हाती 
ह सा वल मी पुन्हां केव्हां तरी येऊन घेऊन 
जाईन, या वेळीं मात्र तुम्ही माफ करा- ! ' मग 
मोठ्या प्रेमभराने व आदरानं त्यानं माझा हात 
दाषळा, नि “ गुड्‌ नाईट ठोकून मोठ्या चपळतेनं 
त| माझ्या घरांतून बाहेर गेला. २ 


देत ता म्हणाला, 


यादवराव थांबळे, प्रोफेसरांसी व मीं एकदमच 
सवाळ कळा, ““ अनू तो पुन्हा आला ? ” 


यादवराव सोठय़ा खिनते 


न उद्गारले, “। करे १. 
अद्याप नाहीं ! ? कक तुक्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


._) 

५ । शर. 
र्र कुस > ळा 
नह ह न 
श्् ७५ छो 
*€<<अमृतमहोत्सवी& >4७ 


दक 
> म वि 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


वध्यांतील बुरूड ! 


बुरूड मूळचे गोंड, बुरुड आजहि आपापसांत गोंडी 
भाषा बोलतात. गेल्या शतकांत वुरुडांचा शहरी 
जीवनाशी संत्रंध आला. वर्धा शाहरांत बुरुडांची 
एकतीस कुटंब आहेत व त्यांची लोकसंख्या १३८ 
आहे. 

बांबूपासून धान्य पाखडण्याचीं सुप, लहानमोठी 
टोपलीं, पेटारे, फळांचे करंडे, फुलाऱ्या, डाल्या, 
चिकाचे पडदे, सर्व प्रकारच्या चटय़ा इत्यादि 
देनंदिन जीवनाला आवड्यक वस्तू तयार करण्याचा 
घंदा बुरुडांनीं कित्येक वर्षापासून जिवंत ठेवला आहे. 
हा ग्रह्ोद्योग टिकविण्याचा आटोकाट प्रयत्न बुरूड 
करीत आहेत. या ग्रहोद्योगाची समाजाने किती 
आर्थक अबहेलना व सामाजिक उपेक्षा केळी आहे, 
याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणून बुरुडांचा ग्रहोद्योग 
हा सांगतां येईल. 

वुरुडांच्या एकतीस कुटुंबांत पुरुष व स्त्रिया मिळून 
काम करणाऱ्या ८० व्यक्ती आहेत. आणिम्हातारे व 
लहान सुल मिळून ५८ व्यक्ती या कुटुंबावर अव- 
ल॑बून आहेत. 

पुरुष्र सरासरीने रोजीं १० तास काम करतो. 
व स्त्री सरासरीने ७ तास काम करते. कांहीं बुरूड 
१४ तासदेखील रोज काम करतात. काम करणाऱ्या 
८० बुरूड मंडळींत ४२ पुरुष आहेत व ३८ 
स्त्रिया आहेत, एक पुरुष आठवड्यांत सरासरीने ७० 
तास काम करतो. स्त्री एका आठवड्यांत ४९ तास 
काम करते. ही बुरूड मंडळी आपल्या वस्तू राजच्या- 
रोज सायंकाळी विकून जी रोजी मिळेल त्यांवर 
उद्रनि्वीह़ करतात, 
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काम करणाऱ्या ८० बुरुडांच्या रोज तयार 
ठेल्या वस्तुंच्या किंमतीचा हिशेब करून पाहिल्यास 
असें दिसतें की, एका वबुरुडाला एकूण वर्षांच्या 
हिशत्राने रोज सरासरी ४ बांबू लागतात, ८० वुरुड 
रोज ३२० बांबू फोडून निरनिराळ्या उपयुक्त 
वस्तू तयार करतात. एका व्षीत या सर्व बुझुडांना 
१,१५,२०० बांबू लागतात. त्यांची सरासरी किंमत 
सध्यांच्या हिशेबाने २८,८०० रुपये होते. वध्याला 
व्यापाऱ्यांची बांबूची नऊ दुकानें आहेत. त्या 
दुकानांतून बुरूड बांबू विकत आणतात. ८० वुख्डां- 
च्या श्रमाने एका वीत सरासरी ७२,००० रु. 
किंमतीचा माल तयार होतो. एका वषीत निर्माण 
झालेला एवढया किंमतींचा माळ विस्कळितपणें 
एकेका बुरुडाकडून रोजच्या रोज सायंकाळी 
विकळा जातो. दिवसभर काम करून प्रत्येक वुरूड 
थकलेला असतो. संध्याकाळीं घरीं कांहींच खावया- 
स॒ नसते. सूर्योदयापासून सूयीस्तापर्यंत जेवढ्या 
वस्तू तयार केल्या असतील तेवद्य्या विकून निर्वाहा- 
करतां पैसे जमवाबरे लागतात. कोणाहि बुठुडाचें 
स्वतःचे कायम दुकान नाहीं. आंगणांत उघड्या 
भेदानावर दिवसभर राबवून वस्तु बनवावी, दिवे, 
लागणीच्य| वेळीं बुरुडाकडे येणाऱ्या व्यापाऱ्याला 
तो म्हणेळ त्या भावानें वस्तू विकावी, अशी स्थिति 
आहे. असे व्यापारी वध्योत चोघे आहेत. सायं- 
काळीं या चौघांनी खरेदी केळी म्हणजे बुरुडांना 
जेवणाला पैसे मिळूं शकतात. बुरूड आपला माल 
विकावयास व्यक्तिदाः शाहरांत फारसे हिंडत नाहींत 
आणि त्यांना सवडहि नाहीं. न्यापारी लोक केव्हां 
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केव्हां माळ फार पडलेल्या भावाने बुरुडापासून 
खरेदी करतात. केवळ बाबूंची किंमत व चार दोन 
आणे मजुरी पडेल एवढीच त्या वस्तुची किंमत ते 
देतात आणि नंतर वाढल्या भावाने शहरांतील 
निरनिराळ्या ग्राहकांना वस्तू विकतात, वस्तूंवरील 
नफा या व्यापाऱ्यांना जातो. व्यापारी नसते तर 
शैंकडा २५ प्रमाणांत वस्तूंच्या किंमती अधिक 
मिळून ८० वुरुडांची प्राप्ति एका वर्षोत सुमारें १ 
लाखापयेत गेली असती. 

सध्यांच्या परिस्थितीत बांबूची किंमत वजा जातां 
८० वुरुडांची एका वर्षाची निव्वळ कमाई 
४३,२०० रु. होते. या हिशेबाने ८० वुरुडांना 
प्रत्येका रोजीं सरासरी १|| रु. मजुरी मिळते. परंतु 
या ८० काम करणाऱ्या वबुरुडांना त्यांच्यावर अवलंबून 
असणाऱ्य| ५८ नातेवाइकांची आर्थिक जताबदारी 
असल्यानें १३८ वुरुडांची प्रत्येकी सरासरी प्राप्ति 
रोजीं १४ आणे पडते. 

दर माणसी रोजा १४ आणे प्राप्ति वाईट नाहीं. 
तथापि या सर्वे बुरुडांची सामाजिक राहणी, त्यांच्या 
ठिकाणी खेल रुजलेल्या सवयी, अज्ञान, व आपल्या 
हिता विषर्याींची बेफिकिरी यामुळें या प्राप्तीचा 
सदुपयोग त्यांना करतां येत नाहीं, म्हणून त्यांच्या 
आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थानाचा विचार 
साकल्यांन झाला पाहिजे. 

त्यांच्या जेवणाखाणाच्या संवयी विचारांत 
घेण्यासारख्या आहेत. सर्व वुरूड-कुटुंबांत प्रत्येकाच्या 
घरीं एकदांच-रात्री-स्वयंयाक होतो. सर्व बुरूड 
रात्रीं जवढें व जसें जेवण मिळेळ तसें एकदांच 
जेवतात, दिवसां चूळ पेटवीत नाहींत. चूल न पेट- 
विण्याची कोणी प्रतिज्ञा केळेली नाहीं. परंतु दिवसां 
स्वयंपाक करणें फारसे कोणाळा परवडत नाही. 
रात्रींच्या जेवणांतून जेवढें कांही शिळें-पार्के उरेल 
तेवढें लहान मुलांना दुसऱ्या दिवशीं खावयास 
मिळते. दिवसभर उघड्यावर आंगणांत आई-वडील 
कामें करतात, लहान मुलांना जशी भूक लागेल 
तसतशी त्यांनी शिदोरीतील शिळी भाकरी वब 
तेळ-तिखट खावे. मुळें तीन-चारदां असें 
खातात. मुळें शाळेंत जात नाहींत. सर्वाना 
कपडे नसल्याने किंवा ते अतिशय जोौर्ण 


झाल्यानें शाळेतील मुळें या, गरी मुलांना चिड- 
वितात. त्यामुळें मुळें घरीं राहणें पसंत करतात, 
एखादा मुलगा क्वचित्‌ शाळेंत गेल्यास चारसहा 
माहिन्यांत मुलाचे नांव शाळेतून निघते. मुलगा 
कायमचा घरीं राहतो आणि वंरीलप्रमाणे शिळे 
अन्न खातो. रात्रीं ८॥। च्या सुमाराला ताजा स्वयं- 
पाक होतो त्या वेळी ल्हान सुलें बहुधा झोपलेली 
आढळतात. 

स्वयंपाक एकदां होतो याचा अर्थ मोठीं माणसें 
दिवसभर अगदी उपाशी राहतात असे नार्ही. 
सकाळी उठून बहुतेक वुरूड चहा पितात. चहा 
घरीं करण्याऐवजी कांहीं बुरुड आठवडी बाजारांतील 
चहाच्या दुकानांतून चहा पितात. चहानंतर पान- 
तंत्राखू , विडा अथवा कचचित्‌ू सिगारेट पिऊन कामाला 
लागतात. कांही बुरूड घरी चहा तयार करतात. 
दिवसांतून तीन-चारदां चहा, तंत्राखू व पान यांवर 
खच करतात. प्रत्येकाचा हा खर्ची सायंकाळच्या 
जेवणाच्या दुप्पट होतो. दिसावयाला एकदां रात्रीचे 
जेवण परंतु एकूण जेवणखर्चाच्या दुपटीने होटेल- 
अच पत्र्येक घुर्ड करतो. या संबयीने १४ आणे 
सरासरी प्राप्तीतीन ७ आणे दिवसभराच्या ऱचहा- 
पानांबर खच होतो. ह्या खर्चाने भूकहि शमत नाहीं, 
'उर्ढल्या ७ आण्यांत जेबण, कपडे, सणवार, 
आषधपाणी, घरभाडे, सरपण इत्यादि खची होतो. 
अश्या रीतीने वास्तावक चांगली प्रा्ति असून 
देखील शिक्षणाच्या अभावी दुर्दशा त्यांच्या पदरांत 
पडते. अशा वेळेळा सामाजिक क्रांतीची आवश्‍यकता 
भासूं लागते. 

घरांची व्यवस्था पाहिल्यास असें आढळून येतें 
को, बुरुडांच्या २१ कुटुंबांपैकी २० कुटुंबांना रहा- 
वयाला भाड्याने खोल्या मिळाल्या आहेत. बाकीर्ची 
अकरा कुटुंबे सडकेवर दोन बांबूच्या आधारावर 
उभारलेल्या लहानशा खोपटांत आपापला संसार 
चालावितात. पहिली २० कुटुंबे एकूण ६ खोल्यांत 
राहतात. एका खोलीची लांत्री-संदी १५ फूट > १२ 
फूट एवढी आहे, अश्या एका खोलींत ४ कुटंबांचा 
संसार नसलेला आहे. निरीक्षण केलें त्या वेळीं असें 
आढळले का, याच खोलींत ४ कुटुंबापैकी एक 
कुडुबांतीलळ एक बाई बाळंतीण होऊन सहा दिवस 
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झाळे होते. बाळ व बाळंतीण जमिनीवर जुनें चिरगुंट 
आंथरून निजली होती, खोलीच्या चार कोपऱ्यांत 
४ चुली होत्या, तीन विटा मांडल्या म्हणजे त्यांची 
चूल तयार होते. चारहि कुटुंबांत कोणाकरितांहि 
निजावयाळा खाट नव्हती. खाटा या खोलींत 
मावणार नाहींत व सवोची गेरसोय होईल म्हणून 
कोणी वापरीतहि नाहींत. एका खोलींत ४ कुटुंबांचा 
संसार आडोशा-पडद्यावांचून चालतो. कोणालाहि 
एकटें निवांत बसावयाला जागा नाहीं. चारहि 
कुटुंबांचा सार्वजनिक संसार एका खोलींत आहे. या 
चार कुटुंबांपैकी एका कुटुंबांत एक विघवा बाई व 
तिची म्हातारी आई अद्या दोघी आहेत. दुसऱ्या 
कुटुंबांत एक विधवा ब्राई व तिची मुलगी आहे, 
तिसऱ्या कुटुंबांत एक पुरुष, त्याची बायको व ४ 
मुळें आहेत. चोथ्या कुटुंबांत. एक म्हातारे जोडपे 
भाहे. अश्या रीतीनें ४ कुटुंबांत एकूण १२ इसम 
राहतात. प्रत्यक कुटुंबाचा खचे आपआपल्या 
कमाईने चालतो. 

या खोलींत चारहि कुटुंबांचे सामान अशा 
प्रकारे आढळले, प्रत्येक कुटुंबाला स्वयंपाकाला 
एक तवा, तीन अल्यूमिनिअमची लहानमोठी 
पातेलीं, पाणी पिण्याचा एखाद दुसरा पितळेचा 
लोटा व ग्लास आणि पाणी आणण्याची एकादी बकेट, 
आणि पाणी साठविण्याकरतां मातीचे मडके, 
यापेक्षां इतर सामान आढळलें नाहीं. पेट्या, टुंका, 
कोण।कडेहि नव्हत्या, 

कपडे पाहतां असं दिसळें कीं, स्त्रियांना एक 
लुगडीजोड आहे. ठळुगड्याची सरासरी किंमत सहा 
रुपये पडली, स्त्रिया चोळ्या वापरीत नाहींत. गोंडांत 
स्त्रियांनी चोळी घालणें वज्ये आहे. तथापि, नव्या 
पिढीतील कांहीं स्त्रिया चोळ्या वायरतात. पुरुषांना 
एक धोतरजोडी, व दोन सदरे यांपेक्षा अधिक कपडे 
नाहींत, कांहींच्या डोक्याला आहे. तर कांहीं बुरुड 
बोडके राहतात. कित्येक वुरुडांना एकेरीच कपडे 
आहेत. 

अंथरुण-पांघरुणाची तर कथा विचारूच नये, 
एखार्दे जुनेरें किंवा गोधडी अंथरण्यास असते. 
धोतर किंबा ठुगडें हे त्यांचें पांघरूण होतें. सतरंजी, 
कांबळ, गादी कोणाकडेहि आढळणार नाहींत. 


ऱ्डे 
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थंडीच्या दिवसांत कांहींजण शेकोटी पेटवून ऊब 
आणतात. 

खोलींत कोणाकर्डाह आठ दिवस पुरेल एवढा 
धान्याचा संग्रह आढळणार नार्ही. सायंकाळाची 
कमाई बुरुड लोक सायंकाळींचे खचे करतात. 
रोजच्या रोज मीठ, मिरची, तेळ, डाळ, ज्वारी 
इत्यादि वस्तू बिकत आणतात. एंका कुटुंबाला 
सामान्यपणें.मीठ दोन पेज्शाचे, मिरची एक आण्याची, 
गोडे तेळ एक आण्याचे, रॉकेल दोन पेशाचै, मसाला 
दोन पेशाचा, डाळ पांच आण्यांची व ज्वारी किंवा 
तांदूळ पंधरा आण्यांचे-एवढें सामान खरेदी करावें 
लागते. सरासरी १|| रु. रोजीं जेवणावर खचच होतो, 
हृ जवण रात्री एकदांच होतें. 

सामान मुळांच नसल्याने चार कुडुंबरे एका 
खोलींत राहूं शकतात. सामानाची अडगळ मुळींच 
नाहीं, धान्याचा सांठा व वस्तूचा संग्रह. कोणा- 
कडेहि आढळणार नाहीं. ' अशाश्वतसंग्रह * बुरुडांनी 
केलेला नाहीं ! ' साधे जीवन ? ! 

इतके असूनही वुरुडांना कजे झालेलें आहे. 
कजीच्या रक्रमांवर सामान्यपणे दर रुपयाला 
एका आठवड्यास एक आणा व्याज द्यावे 
लागतें. अशा रीतीनें १० रपयांचें एक महिन्याचे 
२॥|| रु. व्याज द्यावें लागतें. म्हणजे दरसाल ३०० 
रु. व्याजाचा दर पडता. एका बुरुडानें आपली 
स्वतःची हकीकत अशी सांगितली : त्यानं एक वर्षी- 
पूर्वी ५ रु.कजीऊ आणले, या ५ रुपये मुलाचे 
दर आठवड्याला ५ आणे व्याज तो नियामितपणें 
देत आहे. अशा रातीने महिन्याचे १ रुपया ४ 
आणे व्याज तो देतो. गेल्या वर्षात १५ रुपये 
व्याज सावकाराला त्यानं दिलें. हया १३ वा महिना 
चाळू आहे. शिवाय मुद्दळ ५ रुपये ऱिळक आहेच. 
त्यामुळें वुरुड किती गांजळेळें आहेत, याची सहज 
कल्पना येते. 

दारूबंदी झाल्यापासून बुरूड जबररदस्तीनें 
निर्व्यसनी झाला आहे; परंतु चहाचे वेड कमाईच्या 
मानानें भलतेंच वाढलेले आहे. 

१३८ बुरुडांपेकी एका-दोघांना 
वाचतां येते. बाकीचे निरक्षर आहेत. 


लिहितां 
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नवभारत 


अशा प्रकारें सुमार १ लक्ष किंमतीची संपात्ते 
केवळ पोकळ बांबूमधून निमीण करणाऱ्या १३८ 
बुरुडांची थोडक्यांत भीषण दुर्दशा आहे. 

या वुरुडांना एक वघीत २८,८०० रुपये किंमती- 
चा बांबू विकत आणावा लागता. आणि ७२,००० 
रु. किंमतीचा माल ते विस्काळितपणें विकतात. 
अशा रातीने एक लक्ष आठशे रुपयांचा व्यापारी 
व्यवहार ८० वुरुडांच्या श्रमकोशल्यानें चालतो. 
बुरुडांचे बांबूचे दुकान नाहीं, आणि त्यांच्या वस्तू 
विकण्याचे त्यांचें स्थायी दुकान नाहीं. हा व्यापार 
दुसरेच करतात व नफा कमावतात. या वुरुडांचें 
सहकारी दुकान त्यांच्याच मदतीने त्यांच्या शेजारी 
राहाणाऱ्या सुबुद्ध जनतेने चालावैल्यास पांच वर्षाच्या 
अवधींत १० हजार रुपये किंमतीचे बुरुडांच्या 
सार्वजानेक मालकीचे सहकारी दुकान आपल्या 
पायावर उर्भे राहूं शकेल आणि मध्यस्थांचा नफा 
पुष्कळसा कमी करतां येईल. त्यामुळें बुरुडांची 
आर्थेक स्थिति सुधारण्याला मदत होईल. पुढे 
याच सहकारी दुकानांतून धान्य, कापड, व र्जावनो- 
पयोगी इतर वस्तू ठेवतां येतील. एकदां बुरुडांची 
आर्थक स्थिति थोडीफार सुधारली म्हणजे पुढें 
उत्तमोत्तम कलेच्या व नक्षीदार वस्तू ते निमाण 
करूं शकतील, त्यामुळें त्यांच्या वस्तूंना मोठी मागणी 
मिळूं शकेल. वर्ध्यांच्या या १३८ बुरुडांच्या स्थिती- 
प्रमाणे इतर ठिकाणच्या बुरुडांची अश्ीच अवस्था 
असण्याचा संभव आहे. सर्वल सहकारी तत्त्वावर प्रयत्न 
करून आज हीनावस्थेला पोहोंचळेल्या कष्टाळू, गरीब 
जनतेची आर्थिक व साम्गाजिक सुस्थिति निमीण 
करणें प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य ठरते. 

घुरुडांच्या ग्रहोद्योगांत सुबक कलेच्या वस्तू 
निर्माण करण्याला भरपूर बाव आहे, मेहनती बुरूड, 
आपलें आर्थिक जीवन कसे सुधारळें जाईल आणि 
या स्वातंत्र्याच्या काळांत आपली सामाजिक उर्नात 
केव्हां होळ, याची उत्कंठेने बाट पाहत आहेत, 
जीवनाला आवश्यक वस्तू निर्माण करणाऱ्या परंतु 


अनुक्रमणिका 


दुर्दशचें जीवन कंठणाऱ्या बुरुडांची अवहेलना १ 
उपासमार स्वतंत्र हिंदुस्थानांत होत आहे. 

ज्या वर्ध्यांला हे कारागीर असलें उपेक्षित जीवन 
घालवीत आहेत तें वर्धा शहर विधायक कार्याबद्दल 
बऱ्याच वर्षीपासून प्रसिद्ध आहे. विधायक कार्य 
करणाऱ्या संस्थांच्या आसमंतात्‌ हे बुरूड राहतात. 
ग्रहोद्योग करणाऱ्या कारागिरांची उपासमार अखिल- 
भारतीय-ग्रामाद्योग-संस्थेच्या डोळ्यांदेखत चाठूं 
आहे. बुरुडांचा धंदा ग्रामोद्योगांत अंतभूत आहे, हे 
सांगण्याची आवड्यकता नाहीं. बाहेर, दूरवर पाहून 
चालण्याऐवजी जवळ, आसपास पाहून चौकसपणें 
एकेक पाऊल पुढें टाकीत जाण्याने सर्वांची प्रगति 
होणार आहे. 

बिघायक कायोतच आमच्या स्वराज्याचें सार 
आहे. राजकीय सत्ता प्राप्त होऊन तीन वर्षे झाली. 
या कालावधीत वुरुडांची अवस्था जज्ली सुधारली 
नाहीं तशी त्यांच्यासारख्या अनेक कारागिरांची 
अवस्था-पूर्वीसारखीच- आहे. कांहीं फरक पडलेला 
दिसत नाहीं, वुरुडांच्या टोपळींत स्वातंञ्य पडडेडे 
दिसत नाहीं. वुरुडांची व त्यांच्यासारख्या अनेकांची 
आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारण्याकरतां विधा- 
यक कार्य करणाऱ्या संस्था डोळे उघडे ठेवून पुढे 
सरसावल्या पाहिजेत. म्हणजे आर्थिक विषमता दूर 
करतां येईल. 

ज्या विचारी नागरिकांस आर्थिक समतेची चाड 
आहे, ज्यांस परंपरागत श्रीमंतीमुळे काळ्या बाजारा- 
च्या जोरावर किंवा उच्च नोकरीच्या अधिकारामुळे 
गाद्यागिरद्यांवर लोळत पडून राहण्याची व्यस्त) 
लागलेली नाहींत, त्या सबोनीं आपापल्या क्षेत्रांत 
स्वराज्याविकाऱ्यांच्या मदतीनें किंवा अशी मदत न 
मिळाल्यास त्याची तमा न बाळगतां कष्टप्राय जीवन 
घालविण्याऱ्या आपल्या बांधवांस निदान पोटभर अन्न, 
ऊन-वाऱ्यापासून रक्षण करणारी झोंपडी ब अंगभर 
पुरेसा कपडा शक्‍य तितक्‍या लवकर कसा मळेल, 
याची चिंता बाळगली पाहिजे, 
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श्री, ञ्य. सी. कारखानीस 


("१ 


केशवसुतांच्या तुतारी'चे पडसाद 


[ प्रस्तुत लेख व त्यांतील कविता यांचे लेखक श्री. त्र्यं. सी. कारखानीस हे “महाराष्ट्र नाटक मंडळी चे 
संस्थापक आणि चालक, ' राजाचे बंड आणि * स्वैरिणी या नाटकांचे कर्ते आणि एक नाटयव्यासंगी लेखक 
म्हणून महाराष्ट्रांत प्रसिद्ध आहेत. “ नवभारतां * त ते पहिल्यापासून मधूनमधून लिहीत आले आहेत. आज 
७७ वर्षांचे असूनहि त्यांचा व्यासंग-नववाड्यया'चा अभ्यास-चाळू आहे, याची कल्पना त्यांच्या लेखां- 

' वरून “ नवभारता च्या वाचकांना आलेली असेल---प्रस्तुत लेखांत त्यांनी ४० वषीपूर्वी केलेल्या कवितां- 
पैकीं कांहीं अप्रकाशित कविता दिल्या आहेत.---चाळीस वर्षोपू्वींचा काळ. केशवसुत नुकतेच दिवंगत झाले 
होते. त्यांच्या “ तुतारी नें मराठी काव्यप्रांत निनादून टाकला होता. नवीन उदयोन्मुख कविमनांत 
नवचेतन्य उत्पन झालें होते. ११ जानेवारी १९ ११ रोजी * तुतारी-मंडळ ? स्थापन झालें. या * तुतारी- 
मंडळा * च्या द्वारे आपल्या तरुण कविमनांतून जे “ तुतारी 'चे पडसाद कवितांच्या रूपानें उमटले 
त्याचे कांहीं नमुने श्री, कारखानीस यांनीं सादर केले आहेत. गोविन्दाग्रज, बालकवि इत्यादि पुढें 
प्राथेतयश झालेली मंडळी या कवितांचे श्रोते आणि “ तुतारी मंडळा *चे सद्स्य होते, हें वाचून वाचकांना 
मोठी मोज वाटेल, यांत इंका नाहीं.--का. संपादक ] 


आमचें ' तुतारी-मंडळ ? ता. २१ जानेवारी 
१९ ११ रोजीं स्थापन झालें व ते * महाराष्ट्र नाटक- 
मंडळी चा मुक्काम पुण्यास असतांना मंडळींतच 
स्थापन झालें. त्या वेळीं श्री, राम गणेश गडकरी 
( गोविंदाग्रज ) हे पुण्यांतच राहत होते व श्री. 
गणेश नारायण टिपणीस (कवि भालचंद्र ) हेहि 
त्या वेळी पुण्यांत न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये मास्तर असून 
मंडळींतच राहत होते. ' भालचंद्र ' हे माझे 
ग्रामस्थ व स्नेही. गोविंदाग्रजांची व॒ माझी 
पूर्वी थोडी आळख होती. पण त्या वेळीं ' गोविंदा - 
ग्रज ? या नांवाने ते प्रसिद्धीस आलेले नव्हते. 
किलोस्कर-मंडळींतील “ मास्तर ? म्हणून त्यांची 
ओळख इ. स. १९०७ पासून झालेली होती, पण 
कवि या नात्यानें त्यांची ओळख इ. स. १९११ 


नव, ४ 
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र्ध 


मध्य झाली, आम्ही तिवेहि ' केशवसुतां ? चे चहाते 
होतो. व त्यांच्यामुळे ज्याला इंग्रजी साहित्यांत 
1१0191111015111 म्हणतात अशा प्रकारच्या 
स्वातंत्र्याच्या कल्पनांसमी आम्ही तिवेही भारले 
गेलेलो होतों. मनांतील स्वतंत्र व उच्च विचारांचा 
प्रसार करण्यासाठी एक मासिक काढण्याचे आम्ही 
ठरविलें व ज्या केशवसुतांच्या * तुतारी "मुळे 
आम्हांला जाण्यात. मिळाली त्या काव्याचेंच 
* तुतारी ' हें नांब त्या मासिकाला देण्याचें ठरवून 
त्यासाठीच हें “ तुतारी-मंडळ ? आम्ही स्थापन 
केळे. या मंडळाचे मुख्य कार्य म्हणजे 'तुतारी साठी 
ळेखसामग्री तयार करून ठेवणें हें होते. ता. ११ 
जानेवारी १९११ ला रविवार होता. दर रविवारी 
प्रत्येकाने आळीपाळीने आपले स्वतंत्र विचार ब 
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संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ ककि. ण 
अम्ित्पात क 


न्‌ च्य 9 
च रक वर्ष अर, 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कल्पना कोणत्याहि रूपानें प्रकट करून मंडळांत 
वाचून दाखवावयाचा कार्यक्रम ठरला. त्या- 
प्रमाणे पहिल्या रविवारी ' गोविंदाग्रजां नीं“ केशव- 
सुत मेळे £ ) ही कविता केली, ती * वाग्वेजयंती *- 
च्या पहिल्या आदृत्तींत पृ. २७ वर आहे. दुसरा 
रावेवार ता. २६-२-११ हा.मजकडे होता. त्या- 
साठी ल्िहिळेढी कविता “ भूक !' ही पुढें दिली 
आहे $ 


भूक ! 
मिरिंग राजा, पाणी पाणी ! 
ताप जगाचा करपवि सारा 
हृदयभूमिचा अमोध पेरा 
जलदा ! तव कोटें जलधारा ! 
कां कराविसि मज “* पाणी पाणी ? ? ||१॥| 


तापार्ने उकलेल अश्या या- 
हृदयी माझ्या, भीजकल्पना 
असाति पेरल्या कितीक नाना 
पिक्रे वाणिचीं येतिल त्यांना 
आडोनें या करितो “ पाणी !? ।॥॥२॥ 
अहा कल्पना पिकास येतां 
गंध पिकाचा दिगंर्ति जाईल 
जिती जितारं ती. मरभरतिल 
प्रेतेंदही भुकभुकुनी उठतिल 
भावि सृष्टिची उडेल गडबड ! |।1३॥| 
परंतु सांप्रत मीच भुकेला ! 
केला धान्याचा ना सांठा 
रिता'चे हा : आ? पसराने कोठा 
वाढ भयंकर हातो मोठा 
बीजांवांचुनि जबाळि न कांहीं ।॥४।। 
ब्रीज काय गिळावीं म्यां मग ? 
शेतकऱ्याने नियांस खावे ! 
हतदेवा ! मग कां न मरावे ? 
आईनें गर्भीस चिळावें ! 
मरो मरो ! ही भूकच ऐशी ॥५|। 


अरे बरळलों, चुकलां चुकलो 
हताश हाऊनि असा बरळशी ? 


२६ 


अनुक्रमणिका | 


पाण्याविण घाबरोनि जाशी ? 
£ फुकाच मरतो ? अशास भीशी १ 
वदसि भुकेला अभद्र भलते १ ॥६॥ 


हताश बावरलेल्या वेड्या, 
नेणलि ब्रापा, भूक कशाची 
भूक असे ही परमात्म्याची 
जी शमवाया अखिल सर््टिची 
पिके पिकाविलीं, पिकतिळ किति तारे ।॥।७॥| 


अव्यक्ताला व्यक्त करावें 
आंतिल तें बाहेर काढुनी 
उलट भुकेची ही भागवणी 
भरे पोट ते ओक-आकुनीं 
भूक विचित्रा परमात्म्याची |1८॥) 
अश्शा भुकेने सुका असशि जारि 
जाण जाण तूं धन्य स्वतांला 
फुका मरण १-छे, मरण न तुजला 
परमात्मा तव हृदयी ठेला 
त्याबांचुनि ही भूक अशक्या'चे ॥९॥ 


अशी भूक लाभली कुणाला १ 
भाग्यवंत थोडके तयांना 
जड कोठे वावरती नाना 
मरण चुकेना अश्शा जडांना 
काळ पच्घुनी देता ढेकर |।१०| 
अशा भुकेला अभद्र मळते 
बोलुं नकोरे-बोल बोळ परि 
थोडिच ही भुक दुसरी-तिसरी ? 
आत्मायेथेंहा आ? पसरी 
जड शाप तुझे खाकाचे होतिल | 1११॥ 
हताश वेड्या हाऊ नको तर्‌ 
भूक भयंकर वाहूं दे ती 
शमवाया तर बीजे असती 
हदयासम त्या फलदा शेती 
पाणिच कां मग मिळेल ना वुज १ ॥१२॥ 


पाण्याचा तो मिरिंग राजा 
उठुईयाच ठायी विरुनि राहिला 
हृदयभूमिगत त्याच झऱ्याला 


._) 

2 __ क ध्‌ ं व क 

« $णिव्णा क 
च ह्प्य ही 

कद १ ७५  'ख>** 


न्ट< (ह अमृतमहोत्सवी म 
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संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


व्‌ 


केशवसुतांच्या “ तुतारी 'चे पडसाद 


अचुक नेमका हुडकायाला 
फिरवि आंत पायाळु दृष्टि तव ॥१२॥| 


दृष्टाने ती भूमि भेदुनी 
हृदयाचे कर पाणिच पाणी 
उगवूं दे मग तुझी पेरणी 
नको काढुं ती अभद्र वाणी 

६ वाणी पाणी ?, 'मरो भूक अशि ॥१४॥ 

> >< > 
तिसरा रविवार ( ५-३२-११ ) “* भालचंद्र 
यांचा होता. त्यांनीं त्या प्रसंगी केलेळी “ दुःखा- 
धुमार्जंन ? ही कविता '“ अभिनवकाव्यमाला र 
भाग २ रा यांत प्रसिद्ध झाली आहे. रविवार 
चौथा ( १२-३-११ ) पुन्हां गोविंदाय जांकडे 
आला. त्या प्रसंगीची त्यांची कविता 'येयेये 
कविते ? ! ही ' वागेजयेंती “च्या पहिल्या आवरत्तीत 

पृष्ट १८६ वर आहे. 

> > क्रू 
: तुतारी-मंडळा "चीं आणखी कांही टांचणें 
सांपडली. त्यांवरून ' मंडळा ला “ बालकवि > 
(तर्यॅ. बा. ठोंबरे ), शंकर परशुराम जोशी 
(विच्ित्रलीला कर्ते ), श्री. बाबूराव दिवे (“गोविंदा- 
ग्रजांसचे मामेमाऊ ), शे. ग. गडकरी ( मंजुब्राळ, 
गोविंदाप्रजांचे धाकटे बंधु ), रघुनाथ दिघे ( अली- 


कडे ज्यांनी “ पाणकळा ? वशेरे कादंबऱ्या लिहिल्या 


आहेत ते. हे त्या वेळी अगदींच लहान, इंग्रजी ३ र्‍या 
इवर्सेत होते. त्यांच्या अंगी त्या वेळींहि कवित्वगुण 
असल्याचे दिसून आल्यामुळें त्यांनाहि मंडळांत 
करून घेतळे)--याप्रमाणें पांच सभातद 
मिळाले, आम्ही तिथे मूळ सभासद, 
त्या तिघांच्या जोडीला तीन रविवारां- 
नवीन सभातदांची वांटणी पुढीलप्रमाणे 


1 


१ ला रविवार-र्‍गोविदाग्रज, शो. प. जोशी, 
बाबूराव दिवे, 
२ रा रविवारलांत्र्ये. सी. का. 


बराळकवि ठोंबरे, शे. ग. गडकरी, 


( श्रीराम ), 


३ र| रेविवार-भालचंद्र, बाळकवि रघुनाथ 
येवढे टांचण आढळते. पग सवोच्च लिखाण 


तिल 


सांपडलें नाहीं. फक्त 'बालकवि' ठोंबरे यांचा “अरुण 


मंडळांत वाचला गेला, तो एकनाथ यादव निफाड- 
कर यांनीं संपादन केलेली “ बालकर्वांची समय्न 
कविता ?, भाग १ ला, यांत प्रसिद्ध झाला आहे, 


बालकर्वींचा ' अरुग ' ऐकून अगदीं निराळ्या 
दृष्टीने गोविंदाम्रजांनी “। अरुग (दुसरा) ही 
कविता रचून मंडळांत वाचली. ती 'बाग्वेजयंती च्या 
पहिल्या आवृत्तीत पृ. १७५ वर छापली आहे. 
त्यानंतर “ भालचंद्रा नहिं आपला ' अदण 
लिहिला. तो कोठें प्रासेद्ध झाला असल्यास-7 
बहुधा “ मासिक मनोरंजन * मध्ये झाला अतेल-- 
स्मरत नाही. त्यांच्या खासगी इस्तलिखितांत तो 
सांपडेल, त्याच क्रमाने मीहि एक ' अरुग ! लिहिला, 
तो खाली दिला आहे : 


अहण 


तेजाचे ते असंख्यात कण विस्कळीत सारे 
सांठविले रजनीर्ने तम परि घोरघोर पसरे 


घोर तमोमय हृदर्यी ऐशा प्रवेश दिव्याचा 
होतां रंगे हृदय, तोच हा रंग दिसे त्याचा ॥१॥ 


रजनीची अनुपमेय शोभा डोळीं देखावी 
उत्कट इच्छा रविची परि ती हट्टी नच पुरवी 
हळुंच चोरटा वेब घेउनी डोकावुनि पाही 
रंगाऱ्याचा वेष चोरटा रंग कुठें जाई? ॥।२॥| 
येतां येतां पूव दिग्ब्रयू अडत्री द्वारांत 
रवि चुंधी मुख तिथ खुळे ह्या प्रेमरंग त्यांत |।२३॥| 
उद्येदबतापूजन सृष्टि करि सद्भावानें 
त्या पू्जेतिळ हींच हरिद्राल्कुंकुमयुत सुमने ॥४॥| 
आत्म्याची का प्रथम जागति झोंपेंतुनि झाली 
जगज्जनानेचा पान्हा हा का फुटे याच काली ॥॥५॥। 
मुग्धेनं का स्वप्न पाहिलें, जागी मग झाली ! 
अनुस्मृतीनें छटा उमटली लज्जेची गाली ।॥६॥ 
रंग फुलांचे, चुति ताऱ्याची, दत्तो बालांची 
सृष्टी पूर्वी अशीच मिल्से एकल्प साची 11७1) 


संध्यासमर्या रक्तवारुगी दिवस फार प्याला 
झोकांडी जाउनी निशेच्या गुंगींतचि पडला 


२७ 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


आंघेरी डोळ्यांवर आली, तारे लकलकले 

निशेत सारे तारे तारे-स्वमचि हें पडलें 

“निशा उतरतां नेत्र किलकिले जॉ त्यानं केळे 

शेष वारुणीप्रभाव दिसला, अरुण नाम चाले |॥ १ 
दुष्ट निशाचर संध्यासमर्यी टपुनि जसे बसले 

झडप घालुनी सूर्याला मग त्यांनी पळवियलें 
निशादेविला अर्पण करण्या बळि त्याला केलें 
रक्तवर्ण हा चढवुनि बळिचा इथे त्यास अणिल 
उद॒यकाल भाग्याचा त्याचा तोच परी ठरला 
झुगारिळा बळिवेष निशाचरगणही पळवियला ।।२॥) 
केतुहुनी हृढय़ास मना बहु जाची रजनीचा 
मोक्षसमर्यि हा रवि फेंक्री जणुं कटाक्ष रागाचा || ३॥ 
जातां ल्त्ताप्रहार रजनी करि रविच्या गाली 


तेजस्वी रविवरासे येतां पाहुनि रजनी ती 

सुळली कुलटा हृदयमेद करि इंदूचा असती 

त्या हृद्यांतिळ रक्ताचा हा टिळा रमणभाली 
लावुनि मृतपतिसमक्ष रविकरपाशीं मग विरली ॥७|| 
व्रह्मांडाळा आगि लागली पाताळीं पहिली 

ठिणग्या जीच्या उडनि रात्रभर येती आभाळी 

त्या आगीची लाल शिखा ही वरवर का येते 
व्यापिळ का ही अवनी सारी, व्याकुळ मन होते || ८ || 
निश्शापतीला गतप्राण तो दिवस करी म्हणुनी 

झाली विधवा रजनी तीच्या काय दिसे वदनी ! 
सूर्याचा फटफटीत विठ्ठल-टिळा अजुनि नाही 
दंतांतुनी जें रक्त निघालें त्याची ही लाली ॥४॥ पतीच्या सोमाग्याची ही छाया का राही १ ॥९॥ 
कीं पळतां ही रजनी, रविनें चांवा चरणांचा प्रतापशाली नरवर आतां उदया येणार 

घेतां भरळें रक्त मुखांतचि, गुळणा हा त्याचा |॥५॥| झृष्णह्ृदर्यि खळ महामत्सरी खळबळले फार 
नभःप्रांत सोडितां रजनिचे जळे हृदय रागे विरोध करूनी दाबायाचा यत्न त्यास करिती 

त्या ज्वाळेची प्रभा “अरुण? ही रविधुखिं की रंगे ||६॥| आग हृदर्यिंची पांखडनीही पित्तहि खल वमती|॥| १०] | 


विशशशना | 


शाचे तत्त्वज्ञान कोणतं ? 


६ इ 


चिच्छाक्ति ) या एका शब्दांत तें सामावलेले आहे, या विश्वाच्या बुडाशी ही चि 
यांची : हाईक फोर्स ?) आहे. ही शाक्त आपलें रूप आकलन करून घेण्याचा प्रबत्न क 
शाची श्रद्धा होती. सत्नंध विश्वविकास अगर जीवनविकास हा या चिच्छव 
खेळ आहे असें त्यांचें म्हणणें होतें. प्रारंभी मोठमोठे पाणघोड्यांसारछे 


च्छाक्ति ( त्रेगसॉ 
रीत असते, अशी 

तीच्या आत्मज्ञानाच्या प्रयोगाचा 
च ४ *_ 


आहे र क अगर राक्षसी जलचरांसारखे अजल्ल 
प्राणी तिनें नमाण केळ. पण शक्तीचे अवाढव्य प्रयोग आत्मज्ञानासाठी पुरेसे पडत नाहींत असें तिळा 
आढळून आढ. तेव्हा या शक्तीने एकाहून एक सुंदर असे प्राणी 


निम ण केले पण के 
दर्भ ॥| अपुरे ठरते अ * वळ शारीरिक 
> अंडर ठरतं असा अनुभव आल्यामुळें या चिच्छक्तीने वुद्धिधारी मानव नि्मीण केला 


मानवाने, वुद्धि ही जी अपूव वसु त्याला प्राप्त झाली आहे तिच्या साहाय्याने, चिच्छक्तीचे हे कार्य क 
ऊन त्याठा हातभार लावणें हे त्याचें क्तेब्य आहे, असे शोचि म्हणणे होते. डॉबिनचा विकासवाद ज 
आधळा, ितसाधकताचा निदय खेळ आहे, तर शॉचा विकासवाद डोळस, एका विशिष्ट ध्येयानुसार खाती ह 
आहे, या घ्येथपू्तीलाठी मानवाच्या बुद्धीचा, त्याच्या मेंदूचा विकास होऊन मानवाचे ह्यान्तर ति 
मानवांत कवा श्र्ठतर मानवांत झाळें पाहिजे. मानवाचे रूपान्तर परमेश्वरांत करण्याचा चिच्छक्ती अ रज 
मानस आहे त्याला हातभार लावणें, हें मानवाचे कर्तव्य आहे. परमेश्वराने मानव निर्माण केला प 
मान्य नाही, मानव स्वतःचे रूपान्तर परमेश्वरांत करू शकेल; चिच्छक्ताचेंच तरे जकच शोना 
नियतीच आहे, पण नियतीचे ज्ञान करून घेऊन मानवाने तिळा हातभार लावणें हेंच जार दा कमी. 
असे शॉर्च म्हणणें होतें. वनसाफल्य होय, 
"7 नबशाके (सुंबई ) ३-११-५० च्या अम्रलेखांतून 


ऱ्ट 
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संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ ह» 

ह, अणित्णातू डी 
0 न$नवभारत हे ) ही 
कद १ ७५ 0803. 
*€५€६अपृतमहोत्सवी >२० 
स /% २ र. र्ष ४4 
च तात, - 
की; ग १ 

र 
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महात्मा गांधी ही ' हं विश्वाचे माझें 
मति जयांची स्थिर ' अशा श्रेष्ठतम 
क्ति होती. ज्यांची अशी विश्वकुडुंगी मति व 
दरात्ति स्थिर होते, अशा महात्म्यांच्या हृदयांत आपपर, ' 
शत्रमित्र अशा भेदभावनेला थारा मिळत नाहींसा 
होतो. गाधीर्जीनी आपल्या हयातींत जं जं उपदे- 
शिलें, जं ज आचरिलें त्यांच विषयव व्याप्ति कांहीं हि 
असलीं तरी गांधीजींचे विचार, उच्चार, आचार व 
आंदोलने या सवोची स्थिर बैठक जागातिक अशी 
होती. त्यांची तपोभूमे व कर्मभूमि अव्हशा हिंदुस्थान 
राहिली. तरी सुद्धां, हिंदुस्थानच्या सवे समस्या 
सोडविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वरूप त्यांनी 
कटाक्षाने असे रास्ब्रळें की, त्यामुळे जगांतील 
मानवतेच्या समस्या कायमच्या सुटाव्या. निदानपक्षी 
मानवतेच्या व्यापक समस्या सोडविण्यास 
येथील पद्धति जास्तीत जास्त साहाय्यक ठरावी, 
हिंदुस्थानांतील त्यांच्या विविध चळवळींचा 
हा जागातिक इष्टिकोन लक्षांत घेऊन तुप्रासिद्ध 
ब्रिटिश लेखक एच्‌. जी. वेल्स यांनी 
लिंह्ृेळे आहे की, “' पशाटा' फछ०प]त ७९ 
11701) (00९ &8घळांतेर्ख छा 1णता चा) ॥१101- 
॥॥॥७७॥॥०१॥॥१॥-७॥७॥(-॥॥१४॥॥॥॥॥॥॥ 
॥1001९011100त छत ॥॥७ ९0111101 िएा'2 
ल 1189711011)10; 10, 11 8]) 11105९ ताए९'5९0 
९०७1७5 1. ९७. गगाताछा8 टक्का) 1९ 1प5९त, 
॥॥९ फए॥0०७8 ०॥1१ टक्का शाड€्त, 
४मानवमात्राचे परस्परबंधुत्व व त्यांच्या भवितव्याची 
एकरूपता, या तत्त्वांवर हिंदुस्थानांतील विमिन 
समाजघटकांत जें एक राष्ट्रीयत्व निमाण केळें जात 
आहे, त्याचें महत्त्व फार मोठें आहे, कारण तेथालि 


११ 


र्ष 


अनुक्रमणिका 


श्री. ज. वा. जोशी 
विश्वकुटुंबी गांधीजी 


घर, ऐतीुमरगच विविधतेत हार्दिक ऐक्बर एकराष्ट्रीयत्वाच्या 
कोटीतील,.८ स्वरूपांत निर्माण करण्यांत येशं आलें तर, त्याच 
पद्धतीच्या अनुसार जागतिक ऐक्यहि घडवून 


आणणे शक्‍य होईल. > 

गांधार्जींचे विभूतिमत्त्व इतकें लोकोत्तर व संपन्न 
होते काँ, आपल्या प्रिय भारताच्या चिरंतन गौरवाचे 
स्थान, जो प्रथ्वीचा मानदंडंछूंषे हिमालय, 
त्याचीच आठवणं आपगांस हमखास व्हावी, नगाधि- 
राज हिमालय हा भोतिक क्षेत्रांतील जसा .अनन्य- 
साघारण चमत्कार, तसाच गांधीजींचे विभूति- 
मत््व हा आध्यात्मिक क्षेत्रांतील अनन्यप्ताधारण 
असा चमत्कार हाय, 

विज्ञानश्शासत्रज्ञ आपणांस असं सांगतात की, 
लक्षावधि वर्षापूर्वी आपल्या भूमातेच्या उदरांत ' न 
भूतो न भविष्परति अशी भयंकर खळबळ उत्पन्न 
झाली, ती तीग्रतर होत होत तीोग्रतम झाली, त्या 
वेदना प्रथ्व्रीला असह्य होऊं लागल्या आणि अखेर 
ही खळबळ आंतल्या आंत दडपून टाकू पाहणारे 
पृथ्वीचे कठिण कवच भंगून, नगाधिपति हिमाल- 
याचा जन्म झाला, इकडे, मानवी जगांत परस्पर- 
स्पर्धा, कलह व युद्धे यांनीं निर्मिलेल्या जगद्व्यापी 
द्वेषाझीच्या दाहकतेने, मानवता आंतून होरपळून 
निघू लागली, तेव्हां मानवतेचे पुनरुत्थान करून 
जगांत बेघधुभावाचे आणि शांतीचे साम्राज्य 
प्रस्थापित करण्यासाठीं भवितव्यतेनें गांधीजीच्या 
रूपाने “ न भूतो ' आणि कदाचित्‌ “ न भविष्य- 
ति” असा ' विश्व-मोहन ' निर्माण केला, 
गांधीजींची कृश मूर्त ही रक्तपिपासू जगाला 
५ ७117 11112९0 ? आहे. जगांतील श्रेष्ठींना 
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> ध्‌ र १ र 9. 
कु्त्णळ 


७, 
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नवभारत 


त्यांच्या धोक्याच्या इशाऱ्याचा भावार्थ उमजलेलाहि 
आहे, 

ज्या ज्या भाग्यवतांना नगाधिराज हिमाल्याचें 
साक्षात्‌ दशन व सानिध्य करून घेण्याचा सुयोग 
प्राप्त झाला, ते स्वेच त्याची उत्षेगता व विशालता 
पाहून मंत्रमुग्ध झाल्यासारखे स्तिमित झाले, दिव्यता 
पाहून नतश्ीीषे झाळे, आणि अगाधता पाहून 
भयचकितहि झाले. गांधीजींच्या व्याक्तिमत्त्वांत सुद्धां 
हिमालयसदृश उत्तुृगता, विशालता, दिव्म्ता व 
अगाधता होती. स्वामी रामतीथोनीं हिमालळयात्रानत 
असे उद्‌गार काढले आहेत कीं, मनुष्याच्या पार्थव 
जड व आशीव भावनांचे दिव्य, मंगळ व आध्या- 
त्मिक विचारांत लीलेने रूपांतर करणारी हिमालय 
ही एक प्रचंड रसायनशाळाच होय. गांधीर्जीच्याहि 
वाजतीत हे उद्‌गार यथाथ ठरतात. गांधीर्जीरनींहि 
हयातभर लहान-मोठ्या व्यावहारिक समस्याच 
सोडविल्या, ब्रह्मज्ञानाचा शुष्क काथ्याकूट 
त्यांनीं कर्थीच केला नाहीं. परतु या व्यावहारिक 
समस्यांचे त्यांनी एवढें उदात्तीकरण केलें का, त्यांची 
पार्थिंबं प्रश्नांची उकल आध्यात्मिक स्वरूपाची व 
आध्यात्मिक अधिष्ठानावरूनच झाली. हल्लींच्या 
काळीं राजकारण हे जीवनव्यापी बनलें आहे 
गांधीर्जींनी राजकारणाच्या आध्यात्मिकोकरणाच 
( 91ए0१प३्चायडाय2ट 1०1०5 ) कार्य सुसंगतपणे 
व तळमळीने केळे, जी ' नृपनीति ? ' वारांगनेव * 
असावयाची, ती आध्यात्मिक मूल्यांशी एकनिप्ठेने 
नांदेळ, असा तिचा अंत्त्राहा कायापालट करण्यासाठी 
गांध जींस भगीरथ प्रयत्न केले, 

गतेतिहासाचें धांवत अवलोकन केळे तरी असें 
स्पष्टपणें आढळून येते काँ, निरनिराळ्या राष्ट्रांत जेव्हां 
जेव्हां तीत्न अश्यांतता निर्माण झाली व तत्कालीन 
घुरीण अशी अद्यांतता दामवूं शकले नाहीत, तेव्हां 
तेव्हां तत्काळीन गरजेला पुर पडतील असे अवतार 
सहा थोर पुरुष निर्माण झाले व त्यांनीं आपापल्या 
राष्ट्रांना कुचंबणेंतून व विफळतेंतून वर काहून, प्रगति- 
पथावर अग्रसर केळं, सामाजिक अशांततेच्या अंत- 
गैत दाहकतेंतून वर फेक्रळे जाणारे, वैचारिक वा 
आध्यात्मिक पातळीवरचे थोर पुरुष-ब्पी हे 


भूकंप, ज्वाळासुखी यांच्या निमित्ताने भौतिक 


जगांत होणाऱ्या उद्रेकांसारखेच वाटत नाहींत काय? 


भारताच्या प्रदीधे जीवनांत तत्कालीन गरजेप्रमाणे 
निर्माण झालेली थोरथोर पुरुत्रांच्या मालिकेची 
अखंड सांखळी दिसून येते; व ही गूढ घटना 
आपलें एकमेव आद्यास्थान वाटते. निष्ठावंत, 


चिकाटीच्या व त्यागी अतलुयायांच्या बाचतीत मात्र 
भारतीय श्रेष्ठ पुरुष विशेषत्वाने दुर्देवी दिसतात. 
सुमारें अडीच हजार वषीपूर्वी, आपल्या भारतांत 
भगवान्‌ बुद्धांच्या रूपाने जगन्मान्यता मिळालेली 
एक अत्यंत महनीय विभूति अवतीण झाली, परंतु 
जगाच्या  तेव्हांच्या  आतांच्या  स्वख्पांत 
जमीन-अस्मानाचे अतर पडळ आहे. दळणवळणाच्या 
आधुनिक प्रगत सा'घनानीं हे विस्तीर्ण भूतळ एक- 


मेकांना आज आंगणओसरीप्रमागे झालें आहे. 
कधी नव्हती एवढी एकभेकांच्या हितसंतवांची 


गुंतागुत आज झाली आहे, जगतीतलाला व तया- 
वरील प्रगत मानवी समाजांना बाह्यतः इतके 
कमनीय स्वरूप प्राप्त झालें आहे कीं, त्यावर आपण 
अत्यत आकृष्ट व्हावें, एवढेंच नव्हे तर, हें सुख 
अखड उपभागतां याब म्हणून मारुती-बिमीषणां- 
प्रमाण जीवनाचा अमरपट्टा आपणांस मिळावा 


। असाह वाटावे. परतु मानवाच्या आतरगांत डोका- 


वून पा|हृल्यास वाय दिसेल १ नागडी स्वार्थर्बुद्धि 
आणि व्याप्रमकट यांच्या तीक दाढा ब नखे 
ठम्हाला तेथ परअढेली आढळतील. आपल्या बुद्धि 
बळाने जगाच्या उच्छे मर्सस्थान मानवाने 
अचूक हेरळें आहे; असा मर्पांच:त विदारक व सवे- 
क्र करता २ईल इतका प्रभावी संहारक शास्त्रास 
आपल्या विज्ञानबळानें निमून त्यांचे ढौग तो रचीत 
आहे. आज संब जग सुप्त ज्वाला- 
मुखाच्या ताडावर निवास करीत आहे; व या प्रलय- 
कारी ज्वालामुखीच्या उद्गेकाचे सूचक अताननाद 
जगभर घुमत असतांहि मनुष्य त्याची मोठीशी 
द्र करतांना आढळून येत नाहीं 


जण 


नजीकच्या भावेष्यकाळांत संघर्षाचे हाळाहूळ 
सव जगमर पततरळ ब जनाचा प्राणांतिक दाह होऊं 
लागेळ, अर्शी सव लक्षगे दिसत आहेत, हें हालाहूल 
कसे प्राशन करतां येईल व जगासें रेद्ररूप सवेस्बीं 
पाढटून त्याला नीलकंठ शेकराचे शिवस्वरूप कसे 


1... 
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द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


विश्वकुटुंबी गांधीजी 


प्रात करून देतां येईल, याचा शुभसंदेश जगाला 
देणारी श्रेष्ठतम विभूति गांधीर्जींच्या रूपाने अवतीर्ण 
झाली, विश्वशांति, विश्वबंधुत्व ब मानवमात्राचें 
हार्दिक ऐक्य व चिरकल्याण हीं साधण्यासाठी 
गांधीजींनी मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत जे 
महान्‌ , मूलगामी व क्रांतिगर्भ प्रयोग केले, त्यांना 
आज इतिहासांत तोड नाहीं. 


“ स॒त्य > गांधीजींचा परमेश्वर होता; व 
अहिंसा * हा त्यांचा उपासनामार्ग होता. 
आपल्या वेदान्त-तत्त्वज्ञानाचा अखेरचा सिद्धान्तहि 
* एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदान्त ' हाच आहे. 
विप्रांनीं मात्र,-मग ते ध्भक्षत्रांतील किंवा विज्ञान- 
क्षेत्रांतील विप्र असोत,-' वहुधा वबद्न्ति) या 
उत्तरपदावरच अधिकाधेक जोर दिला; व 
त्यामुळे “एकं संतू? या पायाभूत आधिष्ठाना्शीं अनु- 
संधान राहेळें नाही, सृष्टीच्या विमिनतेचाच विचार 
व तदनुखू्प आचार क्तकानुशतके होत राहिला. 
पारेणामतः एकत्वाची भावना जळावण्याऐवजी 
वेगळेपणाचाच श्रद्धा हृढमूळ होत गेली. या 
दुर्हीच्या बॉजाला हितविरोधारची मुळें व संघषाच्या 
फांद्या फुटल्या, हें द्वैताचें पाक काळेंकरून जगभर 
उद्‌ंड माजळें आणि मंगल जगाचे जंगळ बनलें. 
आणि त्यांतील मानवप्राणी हिंख श्वापदांप्रमाणें 
माणुसकीचे व्यक्तिशः, संघशः व राष्ट्रशः खून पाड्डूं 
लागला, जगाने या जंगली मागीपासून परावृत्त व्हावे 
सत्याधिष्ठित अभेदभावना जोपासावी व एकाच 
चिच्छक्तीचीं आपण सर्व लेकरे आहोत, याची 
मनाशीं पक्की खूणगांठ बांधून, सवोर्शी नितान्त 
बंधुप्रेमानें वागावें, यांतच जगाचा तरणोपाय आहे, 
हें सोज्वळ सत्य जगांत उद्‌घोषण्यासाठींच भवितव्य- 
तेने गांधीजींना जन्मास घातलें. हे नियतकार्य 
त्यांनीं फार वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीनें, खुबीने व चातुर्याने 
केळें आहे, गांधीजी भारताचे भाग्यविधाते बनले, 


१ 


त्याचें रद्दस्थ त्यांच्या प्रेरकशक्तीप्रमाणेंच त्यांचें 
योजनाचातुर्य, संघटनाकोशल्य यांतहि सामावलेळें 
आहे. 


आधुनिक जगाच्या गरजेनुसार अहिंसात्मक 
क्रांतियुद्धाची गीता जगाळा सांगणारा भारतीय 
कृष्णाचा नवावतार गांधीजींच्या रूपाने आपणांतच 


३१ 


अनुक्रमणिका 


हेंच होय. केशवसुतांनी 


होऊन गेला आहे. कृष्णावतारांत कृष्णाने कंसाला 
मारले होतं; परंतु या विस[व्या दतकाची विकृति 
जणू काय जगाला उघडी करून दाखविण्यासाठी 
भवितव्यतेनें या प्रसंगी कंसाकडून कृष्णाला मारवले 
आहे. जगताला आकर्षून वेणारें “ कृष्णतत्त्व प्रेम 
जगांतून प्रेमभावना नष्ट 
झाली तर काय होईल, त्याचें “ भीतीनें मरतील 
मानवकुळें, प्रीति निमाली तर ' असे मोठें चटका 
लावणारें वर्णन केळें आहे. कंसद्दात्ति दुदवाने प्रचळ 
झाली तर प्रेमस्वर्पी “ मोहन ' अस्तंगत होईल 
व उर्भे जग तामसी प्रत्नत्तीच्या मूढ बनविणाऱ्या 
अंधकारानें व्यापळें जाईल, हाच संदेश गांधीजींची 
हत्या आपणांस देत नाद्दी काये ? 

गांधीजींचा संदेश हा सर्वे जगाला अनुलक्षून 
आहि आणि सवे जगानें सामुदायिक रीत्या तो 
अंमलांत आणण्या*चा प्रयत्न निष्ठेने केला पाहिजे. 
जगांतील भिन्न भिन्न राष्ट्रांतील जनता निदानपक्षीं, 
त्यांतील राष्ट्रसूच्रवारांची धारण आहिंसानुकूल 
होईल तर या तत्त्वांचे जागतिक परिपालन एक- 
समयावच्छेदैकरून होण्यास अडचण दिसत नाहीं. 
संजीवक सहकाय किंवा विनाशक संहार या परस्पर- 
विरुद्ध मागोपेकी कोणता मार्ग पत्करावयाचा, 
हा सवाल निर्वाणीच्या स्वरूपांत आज सवं राष्ट्रं 
पुढें खडा आहे. अगतिकत्वामुळें का होईना, सत्य- 
अ्हिसा-सहकाय हा मनुष्योच्ित मार्ग जगाला 
स्वीकारलाच पाहिजे, अशी आणीबाणीची वेळहि 
आली आहे. परंतु अभिनिंवेशाच्या मोहनिद्रेंत चूर 
असणारा मानवी कुंभकर्ण भवितव्यंतजवळ काय 
मागणे अखर मागेल, कांहीं निश्चित सांगतां येत नाही. 
या विमूढ़ कुंभकर्णानें कांही अमंगळ वर मागितल्यास 
विश्वकल्याण चिंतिणाऱ्या व गांधीजींवर श्रद्धा-प्रेम 
असणाऱ्या आपल्या प्रिय भारतब्षांने काय करावें, 
याळाहि कांहीं उत्तर आपणांस दिलें पाहिजे. 

: वाइटाचाहि अप्रतिकार ' हे भगवान येद्रू 
खिस्तांचें तत्वज्ञान होते; वब तें त्याच्या * कुणी 
एका गाळांत मारळी तर दुसरा गाल पुढें कर 
या आदेश्ांत सूत्ररूपाने ग्रथित झाळें आहे, जगाच्या 
कमनदित्रानं अजून ' चांगळें , (७0००१ ) हे 
दुबळच राहिळें आहे! ' दुष्टता ? (10011 ) इतकी 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नेबेभोरेतं 


अधम झाली आहे कोौं, चांगल्याचा शिर*च्छेद 
करून ती तिचे रडे सोशीत जसणारे गालच जमीन- 
दोस्त करते. जगाच्या सोभाग्यानें उद्यां “ चांगळे ? 
समर्थ बनलें व त्याचे आधिक्यहि झालें तर, महात्मा 
खाईस्टच्या या प्रेममय अनुश्यासनाचे आपणांस 
पालनहि करतां येईल. व्यवहारदृष्टि धड असणाऱ्या 
गांधीजींनी, आजच्या जगाच्या पारोास्थतींत अप्राति- 
काराच्या तत्त्वाचा पुरस्कार म्हणूनच केला नाहीं. 
खिस्ताच्या उपदेशांत प्रेममागीचा परमोत्क्ष आहे, 
हें कोण नाकारू दाकेल १? पण ते * सर्तीचें वाण ? 
आहे. त्यासाठीं जगाची कांहीं पूवतयारी करणें 
अपरिहार्यच होते. म्हणून अमंगळाचा, अशिवाचा, 
दुष्टतेचा सवोनीं सदेव प्रतिकार करण्याचाच आदेश 
गांधीजींनी दिला आहे. अथातच, त्यांनीं असा 
प्रतिकार अहिंसात्मक सत्याग्रहाच्या द्वारां करावा, 
असा कटाक्षहि ठेवला आहे. संहाराच्या विनाशक 
गर्तेतेने जगाला वर काढावयाचे असेल तर 
प्रतिकार सत्याधिष्ठित व अहिंसात्मकच हवा, हे 
काय सांगावयाला पाहिजे? प्रतिकाराचा असा 
कायापालट होणें, ही आजच्या जगाची निकडी- 
ची गरज आहे. मात्र ही अहिंसा ूराची हवी, 


देव आणि दगढ 


अर्से त्यांनीं वारंवार बजावळें आहे. भ्याडांची 
अहिंता हा शब्दप्रयोग वदतोव्याघात आहे, 
भारतीय जोंपावेतो. बहुसंख्येने असे आहिंसावीर 
बनले नाहींत, तोंपावेतो अशा बहुसंख्य सामान्यांनी 
अन्यायाचा, दुष्टतेचा प्रतिकार अपारेहा्य तर 
प्रतिहिसेनेहि करावा, पण भ्याडाचें मरण पत्करूंच 
नये, अशनी अनुमति आपदू-धर्म म्हणून, स्वतः 
निरपवाद अहिंसेचें परिपालन परमधमे म्हणून कर- 
णाऱ्या, परंतु जनतेचे नेते या नात्यानें व्यवहाराचा 
विवेक व सूत्र जागरूकपर्णे सांभाळणाऱ्या, गांधीर्जी- 
नीं दिलेली आहे. त्यांची जिवंत स्फूर्ति ब उभ्या 
आयुष्याची उग्र तपश्चयी भारतीयांना बहुसंख्येने 
अहिंसा- बीर बनविण्यास असमर्थ ठरली, ही वस्तु- 
स्थिति लाजिरवाणी पण स्पष्ट आहे. त्यांच्या पश्चात्‌ 
तर नैतिक मूल्यांच्याहि दृष्टीने आपली पीछेहाटच 
चाळू आहे. आपल्या राष्ट्रपित्यानें * स्वतंत्र मारत 
वारसाहक्काने आपल्या स्वाधीन केला आहे. या 
स्वतंत्र भारताची अस्मिता व स्वातंत्र्य, मांबताळच्या 
आक्रमक व हिंसक राष्ट्रांना स्वसामथ्यांने पुरून 
उरून, आपणांस टिकवावयाचें आहे; नव्हे, ते 
टिकविगें आपलें आद्य व पवित्र कतव्यच आहे. 


आणि त्या पतितेवर साऱ्यांनी आपले दगड रोखले, 
पतितेला आड करीत तो उदारचरित युगपुरुष म्हणाला : '' ज्याचें मन निष्कलंक असेल त्यानेच 


पहिला दगड मारावा, ” 


साऱ्यांनी आपले हात आवरले, प्रत्येकाला मनोमन आपली खूण पटली होती. 

परंतु द्वेब जळत होता. बाहू स्फुरत होते. पाहिला दगड तर पडावयास पाहिजे होता. 

“£ तर तूंच पहिला दगड टाक. पुढचे आम्ही पाहून घेतों *” एकाने त्या युगपुरुषालळा सूचना केली. 
ही सोपी युक्ति सर्व जनसमुदायाला रुचली आणि तो पहिला दगड टाकीत नाहीं म्हणून साऱ्यांनी 


ठेंचून ठेचून त्याचाच बळी घेतला ! 


-र्‍देबदृत्त दाभोलकर 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रॉ. प्र. रा, दामले 


न्या, मू. महादेव गोविंद रानडे 


> आजी 


श्रेष्ठ ग्रेथांप्रमाणेच श्रेष्ठ व्यक्तीचेंहि असं असतें 
कीं, प्रामागिक अभ्यासकाला त्यांच्या मननानें नव- 
नवा घोध व संतोष होत राहतो. 

खरे नेमस्त ( ॥10तटा'७10171 किंवा प्राचीन 
ग्रीक आदक्ोप्रमाणे .€1111)९191100 हा सद्गुण 
असलेली व्यक्ति ), खरे प्रागतिक ' ( 171100४] 
जीवनाच्या सर्व प्रांतांत सुधारणा कशी करतां येईल 
याचा विचार करून ती घडवून आणण्याचा प्रयत्न 
करणारे ) व खरे “ पारमार्थिक ९ पांडा] 1125 
या गुणाने युक्त ), असें ज्यांचें थोडक्यांत गुणवर्णन 
करतां येईल असें न्या. मू. रानडे यांची श्राद्धातिथि 
१६ जानेवारीस येत आहे. त्या निमित्ताने त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचे ओझरते दरोन आपल्या हल्लींच्या 
परिस्थितींत उद्बोधक ठरेल. 

न्यायमूति रानडे यांच्या जन्मादेनास १९४ र साली 
शभर वर्षे पुरी झालीं, त्या वेळीं अनेक सभांमध्ये व 
अनेक लेखांमधून त्यांच्या विविध कार्याचे दिग्दर्शन 
झालें व त्यांच्या अनेक बहुमोल गुणांबद्दळ चर्चा 
केली गेली, त्याच्या आधी व नंतर अनेक वृत्तपत्रां- 
तून व मासिकांतून न्यायमूर्तींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे 
गुणग्रहण केळे गेळें आहेच. श्री. रमाबाई यांचें 
“£ आमच्या आयुष्यांतीळ कांहीं आठवणी ” तसेंच 
प्रा“ न. र. फाटक यांनीं व इतरांनी लिहिलेली 
चरित्रे, इंग्रजीतील प्रा. कवे यांचा 1881900, 
॥९ ०॥॥९ ० ३1०तह1) 11ता8 हा प्रबंध 
इत्यादि स्थळीं न्या. रानडे यांच्या मोठेपणाच 
विवरण केलेळें आढळते. तरीहि एक गोष्ट खरी कीं, 
रानडे यांना लोकमान्य टिळकांप्रमाणें चतुरस्त कतेब- 
गार निकटानुयायी व कुराळ लेखक असा चरित्रकार 


नव, ५ 


त 


अद्यापि मिळाला नाहीं. त्यामुळें जिवंत व आदरपूर्ण 
सहानुभूति व जिव्हाळा यांच्या योगाने त्यांचें जे व्याक्त- 
दर्शन हाण्यासारखें आहे, त्यास महाराष्ट्र व हिंदुस्थान 
मुकला आहे. ना- गो. कृ. गोखले यांच्या कार्यव्याप्रत- 
त्वामुळें व अल्पायुष्यामुळें त्यांच्या हातून हें चरित्र 
लिहून झालें नाहीं. व त्यांच्यानंतर रानड्यांचा 
सवोगीण मोठेपणा समजून तो जिव्हाळ्याने, जोमाने व 
आत्मविश्वासाने लोकांस समजावून देईल अज्ली 
व्याक्ति महाराष्ट्रांत तरी झाली नाहीं. कारण, एका 
अर्थी रानडे यांचें असामान्य व चतुरस्र श्रेष्ठत्व 
असं होते कीं, विवेचक दृष्टीशिवाय त्याचें रहस्य 
कळणे कठिण आहे. रानडे यांच्या ब्याक्तिमच्वाचे 
राष्ट्रमक्त व इंब्रभक्त असे दोन अंश कल्पिळे तर 
त्यांच्या विशिष्ट राष्ट्रभक्तीची व विशिष्ट इईब्वरभक्तीची 
पताका उत्साहाने, विश्वासाने व घेर्यानें मिरविणारी 
व्यक्ति निदान गोखल्यांनंतर कोणी झालीच नार्ही, 
असें म्हणावेधें वाटते. रानडे व गोखले यांच्याबद्दळचा 
आदर ब त्यांच्या मोठेपणाबद्दळची समजूत अलीकडे 
थोडी वाढत आहे, हें खरें. परंतु देशाला त्यांच्या 
चारित्र्यांतेन व कार्यपद्धतीतून बोध घेणें किती 
अवदय आहि, याचा विचार केल्यास यापेक्षां फार 
उत्साहाने, निष्ठेने व प्रामाणिकपणे ते व्हावबाला 
पाहिजे आहे. माझ्या मतें याचा मुख्य दोष या 
महान्‌ नेत्याच्या अनुयायांचा आहे. 

तो दोष दोन प्रकारें दृष्टोत्पत्तीस येतो. प्रथम 
कांहीं दिवस त्यांच्या अनुयायांच्या का्यीचें स्त्ररूय, 
इतर मतें व संप्रदाय यांवर ( महाराष्ट्रांत टिळक 
पक्षीयांवर ) टीका, हें होते. परंतु अलीकडे त्या 
कार्यांचे स्वरूप निव्वळ निष्क्रियता असे झाले आहे, 
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नवभांरतं 


आणखी एक चूक या नेत्याच्या अनुयांयाकडून 
झाली असें वाटते. ता ही की, त्यांच्या शिकवणुकीशी 
अगदीं विसंगत अशी एक प्रकारची विभूतिपूजा 
त्यांनी सु केली, तिचे स्वरूप असें कीं, रानडे किंवा 
गोखले यांच्या भूमिकांचे मर्म समजावून घेऊन त्यांचें 
तात्त्विक व डोळस पालन न करतां, त्यांची विशिष्ट 
मतें व भूमिका अक्षरशः प्रमाण आहेत, अर्स 
समजलें गेलें, अश्या अनेक कारणांमुळे देशाच्या सवी- 
गीण उनतीला या थोर नेत्यांचा त्यांच्या पश्चात्‌ 
उपयोग होण्यासारखा हाता तसा झाला नाही. 
खरोखर्री देशाला रानड्यांच्या उदारमतवादा- 
( 110९915711 ) ची आजच्या इतकी केव्हांहि 
गरज नव्हती. असें असतांना त्याचा पुरस्कार करणारे 
प्रामाणिक व निष्ठावंत कार्यकर्ते नाहींत. ---न्या. रानडे 
यांच्या जीवनक्रमांतील ठळक घटना वाचकांस 
माहात आहेत असं ग्रहीत धरून त्यांचे जे व्यक्ति- 
दशन प्रस्तुत लेखांत करण्याचें योजिळें आहे, त्यावरून 
वरील परिस्थिति स्पष्ट होईल. 


न्यायमू्त यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गाभा म्हणजे 
पाटा ]ाटार्‍ किंवा ' उच्च घोर्मिक वृत्ति? असे 
म्हणतां येईल. त्याबरोबर असामान्य बुद्धिमत्ता ब 
अविरत उद्योग त्यांच्या ठार्यी असल्यामुळें अनेक 
क्षेत्रांत समाजोपयोगी रचनात्मक कायीचा पाया 
त्यांनीं घातला, ब कायाची दिद्या दार्खीवळी, प्रथम 
त्यांच्या धार्मिक वृत्तीचे विवेचन करू, “। धार्मिक 
व्रात्ते > हे शब्द पुष्कळ आधुनिक लोकांना चम- 
ल्कारिक व मागसलेल्या दृष्टिकोनाचे वाटतील. तसे 
ते नाहींत व निदानपक्षी न्यायमूर्तांना ते तसे वाटत 
नव्हते. हा सवे संसार, वैयक्तिक व सामाजिक 
जीवन, हें ईंश्वरप्रणीत आहे; त्यांत कांहीं कल्याण- 
भय सूत्र आहे; व आपलें सर्व आचरण, सर्व उद्योग 
या मूलभूत विश्वासावर आधारलेले असावेत, असें 
त्यांना वाटे, धार्मिक मनुष्य इतर सत्प्रवृत्त व्यक्तीच्या 
तुलनेने कांहीं प्रकारें कमी आग्रही असतो ब वर वर 
पाहाणारास तें त्याचें दोभल्य वाटते. वस्तुस्थिति मात्र 
उलट असते. ध्येयवाद ही गोष्ट सुद्धां अहभावाचे 
उदाहरण होऊं शकते व म्हणून नेहमी “' असे- 
असेंच झालें पाहिजे ” हा अत्यंतिक आग्रह कोणाहि 
इश्वरपरायण व्यक्तीला योग्य नव्हे, धार्मिक वृत्तीला 


बुद्धिनिष्ठ समजूतदारपणाचची जोड मिळाल्याने रानडे 
यांचें वर्तन बुद्‌ध्या नेमस्त? असे व त्यामुळें अनेकांची 
त्यांजवर इतराजी हाई. रानडे यांनीं सरकारी नोकरी 
न धरतां चिपळूणकर, आगरकर, टिळक, गोखले, 
यांच्याप्रमाणे देशसेवा केळी असती तर त्यांचें कार्य 
कांही अर्थी साहजिकच अधिक परिणामकारक 
झालें असते. परंतु एकनाथांर्नी उत्तम संसार केला, 
सॉक्रेटीस, तुकाराम, गांधी यांनींहि संसार सोडला 
नाहीं, यार्चे मम लक्षांत घेतलें तर रानडे यांनीं नोकरी 
कां सोडली नाहीं याचे मम कळतें, रानडे यांच्या 
काळांत जी परिस्थिति होती ती नंतरच्या परिस्थिती. 
च्या मानानें वेगळी हाती. रानडे यांनींच नव्हे, तर 
लोकहितवादी, जांभेकर यांच्यासारख्या इतरहि अनेक 
देशहिताकांक्षी व्यक्तींनी नोकरींत राहूनच देशसेवा 
केली. परंतु रानडे यांचा स्वभाव व दृत्ति लक्षांत घेतली 
तर प्र.प्त पारोस्थतीमध्ये कोटुंबरिक जञाबदाऱ्या पार 
पाडणे, आईवडिलांना व इतर आप्तांना सुख देणें, 
त्याचबरोबर होइल ती. समाजसेवा करणें, अशीच 
त्यांची भूमिका असणार, विधवाविवाह मांन्य करून 
वडिलांच्याकरितां कुमारिकेशीं लयास कबूल होणें, 
स्वतःचा प्रत्यक्ष संब्रंध नसतां मित्राकरितां प्रायश्चित्त 
घेगे, या व अशा गोष्टी त्यांनी कमकुवतपणा मुळें 
केल्या नसून बुद्धिपूर्वक केल्या. एका अथी 
सुधारणेच्या नेत्याला या श्ाभण्यासारख्या नाहीत, हे 
खरें; परंतु नेता होऊं शकल नाहीं तरी चालेल, पण 
सुधारणेच्या कार्याला आपल्या परिस्थितींत योग्य व 
शक्‍य ती मदत कह असा विनयपूर्ण निश्चय कोणी 
घेतला तर त्यात कमी धैर्य किंबा स्वार्थत्याग लागतो, 
असे नव्हे. | 

हृ! संसार, सवे मानवी इतिहास “ ईंश्वरप्ररेणे*ने 
घडत असतो असा रानड्यांचा विश्वास, ब्रिटिश 
राजवटीने ब्रिटिशांशी आळेला हिंदुस्थानचा संबंध 
हे एक 101070 1)158101581011 आहे असें 
ते म्हणत, यावरून स्पष्ट होतो. त्यांच्या म्हणण्याचा 
योग्य अथ मात्र फारच थोड्यांना समजला, असें 
दिसते. हिंदुत्थानसारख्या प्राचीन संस्कृतीच्या 
देशाचा एका दूरच्या पाश्चात्य राष्ट्राशीं जेते आणि 
जित असा जो निकट व दुःखदायक संबंध आला, 
त्यास हिंदी जनतेची शास्त्रीय ज्ञानाविषयी 
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अनास्था इत्यादि अनेक दोष कारणीभूत होतेच. 
परंतु त्याबरोबरच या उत्पन झालेल्या पारीस्थतींत 
विचारपूर्वक व्यवहार झाल्यास, इंग्लंडसारखा 
लोकशाही, समजूतदार, नेकीच्या राष्ट्राशॉ संत्ंघ 
येणें या घटनेंतून सर्वांगीण लाभहि होण्यासारखा 
होता. पूवे व पाश्चिम जग एकत्र झालें आहे म्हणून 
दोघांनीं एकमेकांपासून शिकावे व आपापल्या 
जीवनार्स परस्परांच्या सहकायोने पूणता आणावी, हा 
टागोरांचा संदेश अंतमुंख कविमनाच्या भूमेके- 
वरून दिला गेला. रानड्यांनी ऐतिहासिक, व्याव- 
हारिक व बुद्धिनिष्ठ त्याचबरोबर इंश्वरनिष्ठ व अंतटुख 
अशा। दृष्टिकोनांतून यासंजंधींचा अथ वर सांगितल्या- 
प्रमाणे लावला. त्यांत ब्रिटिशांची अवास्तव स्तांतेहि 
अभिप्रेत नव्हती. प्रात्त परिस्थिति उत्तम आहे, 
यावचंद्रदिवाकरो ती कायम राहावी असें तयांचे प्रति- 
पादन नव्हेते. उलट, विचारवंतांना सुद्धां ब्रिटिशांच्या 
लष्करी सामर्थ्याच्या व राजकारणपट्टत्वाच्या तुलनेने 
आपले दोषव मागसलेली स्थिति पाहून जी निराशा 
वाटेल तिचे त्यांत निराकरण करावयाचा एक मार्ग 
रानड्यांनीं दाखविला होता. विपत्काली जो चित्ताचे 
समाधान राखू शकतो, तोच हातपाय हालवूं शकतो. 
असे समाधान वस्तुस्थितीकडे भावनावशतेनें पाठ 
फिरवून नव्हे तर खंजीर बुद्धीनं वस्तुस्थितीला तोंड 
. देऊन मिळविण्यास खरी प्रातिभा लागत असते. ही 
अमूल्य उच्च प्रतिमा ईश्वरनिष्ठेंतून उगम पावते, 
अशा प्रकारची इंश्वरनिष्ठा-आणि प्रातिमा। रानड्यांना 
लाभलेली होती, 

टिळकांनी रानड्यांवरील मृत्युळेखांत वर्णन 
केल्याप्रमाणे, निर्जीव थंडगार होऊन पडलेल्या 
आपल्या देशाला ऊत्न आणुन चेतनायुक्त व कार्यप्रवृत्त 
करण्याचें थोर कार्य रानड्यांनी केळे, त्यांच्या कायोची 
ख्परेषा सर्वव्यापी होती. अलीकडे गांधीजीनी राज- 
कारणाचा जसा व्यापक अर्थ केला तसाच निराळ्या 
प्रकाराने रानड्यांनीं केला, त्या दोघांत मुख्य फरक 
असा की, रानडे यांचा पिंड विद्वानाचा व धुद्दिबंताचा 
होता. गांधीजी कार्यप्रवण होते. गांधी स्वतः नीति 
ब घस यांमधून राजकारणाकडे वळले, परंतु व्यक्ति 
म्हणून गांधीजी जरी घार्भिक असले तरी त्यांचे 
राजकारण धर्मनिष्ठ होते, असे दिसत नाही, रानडे 


३५ 


अनुक्रमणिका 


यांची धर्मांची व्याख्या व्यापक होती. त्यांचें सवच 
सामाजिक कार्य खऱ्या अर्थी धार्मिक होतें. गांधीर्जी- 
ना जे राजकारण पाहिजे होते तं रानडे प्रत्यक्ष 
करीत. समाजसुधारणा, धमे-तुधारणा, राजकीय 
सुधारणा, आर्थिक जीवनांतील प्रगति, सर्वच त्यांनी 


आरंमिल्या व त्या सर्व एका समाजजीवनाचे 
परस्परनि्गीडत भाग म्हणून. ना. गोखल्यांनीं 


डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचा निरोप ( “ 1"81'९५४९]] 
00 1). आ. 80लंशं$ )) घेतांना केलेल्या 
भाषणांत, डी. ईं. सोसायटीचे किंवा पुढें निघालेल्या 
: मारत सेवक-समाजाचे कार्यकर्ते हे धर्मनिरपेक्ष 
(8९८ए]81' ) ध्येयवादाकरितां मिशनरी वृत्तीने काम 
करतात,असे म्हटलें. ती भूमिकाहि रानड्यांना अभिप्रेत 
नव्हती. कारण, ऐहिक किंवा घमेनिरपेक्ष (5९८151) 
व आध्यात्मिक ( 911108] ) असे जीवनाचे दोन 
विलग भाग होऊं शकत नाहींत हा नैतिक 
व घार्निक तत्त्वश्ञान्यांचा मुख्य सिद्धान्त त्यांनी 
आत्मसात्‌ केला होता. 

रानड्यांनी समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण 
व इतिहास यांविषर्यी अभ्यासपूर्वक प्रकट केलेल्या 


विचारांचा एकत्र विचार करण्यासारखा. आहे. 


त्यांच्या समाजसुधारणाकार्यारचे वैशिष्ट्य त्यांची खरी 
सहिष्णुता व सामोपचारबुद्धि यांत आहे. आगरकरां- 
सारख्या प्रामागेक व आग्रही समाजसुधारकाची 
रानड्यांच्या (-त्र रानडे त्या वेळीं सर्वे महाराष्ट्रीय 
कार्यकत्यीचे मान्यवर नेते होते-) या दृष्टिकोनाने 
कुचंब्रणा होई व क्वचित्‌ ते आपलें असमाधान 
व्यक्तहि करीत. परतु रानड्यांचा मार्ग थोडा कंटाळ- 
वाणा वाटला तरी अधिक श्रेयस्कर होता. ज्या 
समाजाला आपणांस वळण लावावयाचे आहे, त्याला 
बरोबर घेऊन अधिकांत अधिक कार्य केल्यास तें 
टिकते व त्याचा फेलळाव होतो; समाज कार्यकरत्यी- 
कडे सहानुभूतीने ब आपलेपणाने बघू लागतो. 
म्हणून अगदीं नाइलाज नसषेळ तर दोरी न तुटेल 
अज्शीच जुन्या आचारांश॥ रस्सीखच करावयाची, 
अशी रानड्यांची कार्यपद्धति होती. पंचह्दोद 
मिशनमधील व्याख्यानाच्या वेळीं वहा घेतल्याच्या 
आरोपाबद्दल दोकराचायो पुढें जी चोकशी झाली, 
त्यांत भाग घेणे व केकियत देणें ( विशेषतः 
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नवभारत 


टिळकांसारख्या चाणाक्ष प्रतिपक्ष्याबरोबर ! ) 
पुष्कळांना आवडले नाहीं, व त्यांत गुंतलेल्या आपल्या 
स्नेह्याच्या खातर प्रायश्चित घेणें यानें तर रसातराईना- 
सुद्धां धक्का बसला, परंतु विन्चार केला तर 
रानड्यांनीं घेतलेली भूमिकाच त्वांच्या स्वतःच्या 
वैयक्तिक दृष्टीनेंच नव्हे तर समाजसुधारणेच्या 
कार्याच्या यश्याच्या दृष्टीनेह्दि योग्य होतो, हे लक्षांत 
घेण्यासारखे आहे. आपल्या समाजांतील सुधारणेचे 
कार्य तितके समाधानकारक ज्ञाळें नाहीं. याची 
दोन कारणें दिसतात. पहिळे व जे सवाना समजण्या- 
सारखे आहे ते असें कीं, प्रामागिक समाज- 
सुधारक फार थोडे झाळे आहेत. बोल्णें फार; करणें 

» अश्शी बहुधा स्थिति होती व आहे. दुसरें 
कारण असे की, जे थोडे प्रामागिक कार्यकते होते 
त्यांत अनेक लोक ' असदिष्णु ' होते ब आहेत. 
त्यांनी समाजांतील सर्वसाधारण व्यक्तींचा आपलेपणा 
गमाविला व त्यामुळें सुधारगेस असलेला विरोध 
बळकट झाला. टिळकांच्या समाजसुधारणेविअरयीच्या 
वरवर दिसणाऱ्या प्रतिगामी भूमिकेत सत्याचा अंश 
हाता तो हाच. रानड्यांचा मोठेपणा हाच कीं त्यांची 
कार्यपद्धति इतकी सोजन्यपूर्ण ब सहिष्णु होती की, 
वेरी देखील मित्र व्हावा, जुना सनातनी समाज हा 
सुधारक-कार्यकत्यीचा वेरी नसून तोच सुधारक 
कार्यकत्योचे कार्यक्षेत्र-वब अंती सामर्थ्येहि-आहे, हे 
रानडे ओळखीत व त्से वागत, समाजसुधारणेच्या 
कायीत परकीय सरकारळा हात घाळूं देऊं नये, ही 
टिळकांची भूनिका रानड्यांस मान्य नव्हती. ती 
वादय़रस्त आहे व प्रस्तुत स्थळीं त्याचा विचार 
करणें अवद्यहि नाहीं. 

आपल्या ब इतर देशांच्या इतिहासाचे मार्मिक 
व निःपक्षपार्त। परंतु सहृदय अवलोकन; राजकीय 
सत्तेचा सुख्य उपयोग म्हणजे सामान्य नागरिकाचे 
आ।थ्रिक जीवन सुधारणे व त्यास स्वावळंडी व कार्यै- 
प्रश्रत्त करणें, दही. जाणीव; व राजकीय चळवळींत 
शाळ्दिक कळहांत वेळ ब शक्तिन घलबगे;-या वीन 
गोष्टी रानड्यांनीं मनांत बाळगल्या व त्या लोकांस 
शिकाविण्याचा प्रयत्न केळा, स्वराज्य म्हणजे काय, ते 
कशाकरिता मिळवावयाचे ब ते मिळाल्यास टिक- 
विण्यास काय तयारी करावयास पाहिजे, हें रानडे, 


अनकगणि 


गोखले यांच्या राजकारणाबरून कळतें व ते न 
शिकल्यामुळेंच स्वराज्यानंतरहि हिंदी जनता व 
तिचे नेते इतके भांबावून गेळे आहेत. राजकीय 
कायांबद्दळ टिळक, रानडे व गोखले यांचे 
मूलभूत भद नव्हते. दोन्हीही पक्ष सनदशीर मार्गाने 
जाणारे ( (/015(1(ए1018] ), रचनात्मक होते व 
त्यांत तरतम भाव लागण्यासारखा असला तरी तो 
लावण्याने आतां विशेष उपयोग नाहीं, रानड्यांच्या 
राजकारणविषयक कार्यपद्धतीचा एकर मुख्य विशेष 
असा कों, कोठल्याहि राजकीय प्रश्नासंतंधी मतप्रदर्शन, 
जाग्रति, किंबा चळवळ करण्यापूर्वी त्याबद्दल 
पूर्ण माहिती मिळवून त्या प्रश्नाचा सवीगीण विचार 
करणें. ना. गोखले यांनीं आपल्या आमदरनींत 
निरनिराळ्या प्रश्नांवर या देशांताळ वरिष्ठ विधि- 
मंडळांत व परदेद्यांत जीं भाषगे केलीं, जे॑ लेखन 
केळे, तीं वाचली असतां देशाभिमानाची चळवळ 
भावनावरातेनं ब आत्यंतिक शब्दांत न करतां सभ्य 
सोजन्यपूर्ण व पूण माहितीवर आधारलेल्या शब्दांत 
त्यांनीं कशी केली, हें दिसतें. गोखल्यांस ही शिक- 
वण न्यावमूतीकडून मिळाली, रानडे यांचे लेख, व 
भाषणें वाचली तत आपण अतिशय तास्विक व 

शास्रीय परंतु सहृदय मनाच्या दृष्टिकोनांतून 
त्या त्या प्रश्नाचा विचार कह लागतो. आर्थिक व 
झद्यागिक परिषदा, सावेजानेक सभेचे जर्नल यांतून 
महाराष्ट्रीयांचा इतिहास, वाडयय व धम यांवरील 
त्यांचे लिखाण व भाषणें गंभीर भावनेने भारावलेली 
असूनहि समताळ आणि माहितीपूण आहेत. टिळकहि 
आपल्या परोन व प्रकारे याच पद्धतीचा अवलंब 
करीत हें त्यांचें ब केळकर, खाडिलकर यांचे 
लिखाण पाहिळें तर स्पष्ट दिसेळ., गांधीयुगांत हदी 
पद्धत माग पडळी ब त्याचे प्ररिणाम स्वराज्यांत 
भोगावे लागत आहेत. 


रानड्यांच्या 'व्विषयक कायाचा थोडा विचार 
केल्यास त्यांच्या कामगिरीचे, व्यक्तिमत्त्वाचे वेशिष्ट्य 
आधिक लक्षांत येईल, ब्रिटिश आमदनीच्या प्रारंभी 
हिंद समाज अनेक प्रकारच्या निक्रष्टावस्थांत हाता 
रानडेप्रभ्ाति विचारवंत नेत्यांच्या लक्षांत आठे कीं, 
अत्यत प्राचीन संस्कृति व घमेजीवन असलेला हा 
समाज त्या क्षेत्रांतहि फार मागसळेळा होता, म्हणून 
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न्या. मू. महादेव गोविंद रानडे 


खऱ्या धर्मांचे जीवन कसें जगावे याचें उदाहरण घाळून 
देण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला ब ती शिकवण लोकांत 
दिली. अधश्रद्धा, मतामतांचा गलघला, अप्रामाणिक- 
पणा या दोषांनी आपलें धार्मिक जीवन अत्यंत 
गढूळ झालें होते. म्हणून ते दोब काढून टाकून 
इश्वरभक्ति कशी करावी याचें त्यांनीं दिग्दरीन केलें, 
ब्राह्मतमाज हा हिंदुधमांचेंच सुधारलेळें स्वहषूप 
म्हणून उदयास आला व महाराष्ट्रांत रानडे, भांडार- 
कर, चेंदावरकर यांसारख्या लोकाग्रणींनी त्राह्म- 
समाजाची (प्रार्थनासमाजाची ) स्थापना केली व तो 
निष्ठेने चालविला, त्या कायीला प्रत्यक्ष फळ फारच 
थोडें आलें असें दिसते. त्या समाजाचे सभासद 
मुंबई-पुणे यांसारख्या शहरांच्या बाहेर तर नाहीतच 
पण तेथेंहि फार थोडे आहेत. साहाज्ञेकच, साता- 
हिक उपासना व. वार्षिक उत्सव यांपलीकडे धमे- 
जाण्र्वीचें काम त्यांच्याकरवीं फारस होत नार्ही. 
तरी पग आपला समाज खरोखर प्रगतिपर व्हावयाचा 
असेळ तर ब्राह्मममाजाकडे किंवा तत्सम हिंदु 
घर्माच्या नव्या अवताराकडे अधिक लक्ष दिल्या- 
शिवाय चालावयाचें नाही, माणसाचे सर्वे व्यवहा- 
रांतील यश त्याच्या आचरणावर, त्याच्या शक्तीवर, 
व श्रद्धेवर अवलंबून असते. ते शील किंवा श्रद्धा 
घडाविण्यास धमाइतके प्रभावी कारण दुसरे कोणतेंहि 
नाही. 


रानडेप्रभ्नति नेत्यांच्या या क्षेत्रांतील अनुयायांनी 
रानड्यांनीं स्थापिलेल्या या घर्मजाग्रतीच्या संस्थेच्या 
कार्यास जोर येईल असे काय केळे आहे, याबद्दल 
विचार करण्यासारखा आहे. मुख्य गोष्ट अशी 
दिसते कॉ, रानडे यांनीं दाखवून दिलेल्या इतर 
दिद्ांप्रमाणे याहि दिशेत सर्वस्वी वाहून घेतलेले 
कार्यकर्ते हवेत, पाश्चात्य समाजांत चर्चचे सेवक 
ज्याप्रमाणे व ज्या प्रकारें करतात त्या निष्ठेने 
कार्य केल्याशिवाय खऱ्या धर्माचे पुनरुज्जीवन 
होणार नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी 
कीं, रानडेप्रभतींनी ही सुधारणा आरांभेळी तेव्हां 
साहजिक त्यांना समाजांतील प्रचलित अधसमजुतीशीं 
आपला मतभेद स्पष्टपणें दाखवावा लागला. परंतु 
त्यांतहि रानड्यांनीं संग्राहक व सामोपचारी दत्त 
दाखविली, हिंदुधरमांचें पुनरुज्जीवन असा जर 


व्राह्मसमाज आहे तर सामान्य हिंदु जनतेला अनोळखी 
वाटणार नाही अशा रीतिरिवाजांचा उपयोग करून 
त्यांची सुधारणा केली पाहिजे. राजक्रारणाप्रमाणेंच 
घर्मकारणहि नेत्यांचे किंवा नेत्याकरितां| नसून 
समाजाकारितां असत. त्यांतच खरी प्रगति आहे. 
शाविदिक मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून अजूनहि पंढरीच्या 
वार्रीत जाणाऱ्या लक्षावधि लोकांची धार्मिक भावना 
नव्या भागवत-धर्माकरितां उपय्रोगी आणण्याला 
कल्पनाश क्ति व सहृदयता पाहिजे. हेगुणव ही निष्ठा 
असल्यास समाजाच्या कायोस अजूनहि तेज येईल 
व राष्ट्राच्या हिताची फार मोठी कामगिरी त्याच्या- 
कडून होऊं शकेल. 

रानड्यांचे राजकारण गोखल्यांनीं उत्तम चाल- 
विळे. परंतु गोखल्यानंतर महाराष्ट्रातच नव्हे तर 
अखिल हिंदुस्थानांत त्यांच्या निष्ठेचा, कतेबगारीचा 
थ्येयवादी पुढारी प्रागतिक ( 1,101] ) पक्षास 
मिळाला नाहीं. काँग्रेस पक्षापेक्षा या पक्षांत स्वार्थ- 
त्याग कमी लागे, सरकारच्या इतराजीची भीति 
कमी, म्हणून पुष्कळ लोक आपल्यास या पक्षाचे 
अनुयायी म्हणवीत असत. परंतु देशाच्या कल्प्राणाची 
काळजी क्षगोक्षणीं वाहून त्याकरितां अविरत श्रम 
करणें, याला खरें घेव ब त्याग लागत असतो. त्यांत 
प्रागतिक पक्ष इतर कोणा पक्षापेक्षा कमी असू शकत 
नाहीं, याची जाणीव त्या पक्षांच्या नेत्यांनाहि पुरेशी 
दिसली नाहीं. स्वार्थऱयागाच्या भूमिकेवरून चाल- 
बिलेल्या म्हणून गाजलेल्या डी. ईं. सोसायटी- 
वेक्षांदि कडक स्त्रार्थत्याग गोखल्यांनीं काढलेल्या 
: भारतसेवक समाजां 'चे सभासद करितात व 
म्हणूनच ना. शास्त्री, कुंझरू, ना. म. जोशी यांची नांवें 
विरोधी पक्षांतहि नेहर्मी आद्रणीयच वाटत आलीं 
आहेंत. पण ' भारतस्षेवक समाजाच्या बाहेर प्राग- 
तिक पक्षांचे नेते व अनुयायी यांनीं पक्षाच्या मो3> 
पणांत भर पंडेळ अशी खत्ररदारी घेतली नाहीं, 
अक्षेंच म्हणें माग आहे, या पक्षाच्या स्वाथेत्यागी 
नेत्यांनीहि एका महृत्त्व,च्या बाजतींत प्रायः चुकीचे 
घोरण ठेवळें असें वाटते. ती बाब म्हणजे रानडे- 
गोखल्यांमासूनच आतांपर्यंत कालमान व परिस्थिति 
किती बदलली आहे हं लक्षांत घेऊन त्यांच्या राज- 
कारणाची तत्त्वें अब्नाधित ठेवून तपशिलांत योग्य 
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बदल केला पाहिजे, हें लक्षांत ठेवळें नाहीं. तर्स 
झालें असतं तर मजूरचळवळीचा योग्य पुढाकार 
त्यांना धेतां आला असतां. ना. म, जोद्यांसारख्या 
कार्यकत्यीस सोसायटीच्या बाहेर जावें लागळे नसते 
व आजचे सोशलिस्ट व लिबरल यांचा मिळून 
एक महत्त्वाचा पक्ष नि्मीण होऊन कॉंग्रेसच्या 
राजवटीत होत असलेल्या अनेक दोषांचा आविष्कार 
व॒ परिमाजेन करण्यास तो समर्थ झाला असता. 


रानड्यांच्या वैयक्तिक जीवनाचा जर थोडा 
विचार केला. तर, त्यांच्या मोठेपणाचे बीज कशांत 
होते, हें लक्षांत येईल, आपल्या वडिलांच्याबद्दल 
त्यांचा असलेळा आदर व प्रसंगीं आपणांस थोडा 
कमीपणा आला तरी त्यांस न दुखविण्याची तत्परता 
हे रानड्यांचे गुण अनेक प्रसंगी-विशेषतः त्यांच्या 
द्वितीय विवाहाच्या प्रसंगी-दिसळे. याचा अर्थ 
रानडे यांनीं आपळी भूमिका सोडली असें नसून 
वडिलांस न दुषखवितां जेवढी सुधारणा शक्‍य होती 
तितको त्यांनी केळी, कोल्हापुरांत न्यायदानाच्मा 
बाबतींत वडिलांच्या ओळखीने कोणी आप्त खाजगी 
भेटीसाठी आला, तेव्हां त्याला त्या वेळी न दुख- 
वितां, नंतर मात्र वडिलांस त्यांनीं स्पष्ट सांगितलें 
कीं, अशाने मला कोल्हापूराहून बदली करून व्यावी 
लागेल. रमाबाईंच्या “ आठवणीं ईत ल्य़नानंतर 
त्यांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ कसा झाला व त्या कामीं 
रानडे यांनीं आपल्या भगिनींचे मन सांभाळूनहि 
रमाबाई यांस कशी अहर्मिश मदत केली व सुविद्य 
आणि सुसंस्कृत होण्यास कसे शिकविळें, याचे जागो- 
जागीं उलेख आहेत, वडिलांना न दुखवितां 
आपल्या सहधर्मचारिणाबद्दलचें सर्व कर्तव्य त्यांनी 
किती कसोक्शीनें पाळळें ब पत्नीस कसे सुख दिलें, 
हें “आठवणी? पदोपदी सांगतात. कुटुंबांतील ज्येष्ठ 
माणसांचा संतोष ही व्यक्तीच्या खऱ्या यशाची व 
ध्येयवादित्वाची महत्त्वाची कसोटी होय, हें रानडे 
नेहमीं समजत व आचरीत. आपल्या कुटुंबरियां- 
प्रमाणें आपल्या स्नेह्यांबद्दळहि ते फार कनवाळू 
होते. श्री, शं. पां. पंडित यांचा त्यांचा स्नेह व 
एका ग्रहस्थाकारितां सर्वांचा रोष पत्करून त्यांनी 
पंचहोद मिहान प्रकरणी शेवटी प्रायश्चित घेतलें ही 
गोष्ट-ही दोन उदाहरणें हेंच दाखवितात की, खरा 


मोठा मनुष्य सर्वच बाबतींत थोर असतो. कुटुंबां- 
तील नोकरांबद्दलही त्यास किती समता वाटे, 
त्यांची दुःखे किती सहानुभूतीने ते स्वतः अनुभवीत, 
याचेंहि वणन 'आठवर्णी त सांपडतें. तात्पय, 'प्रपंच 
करावा नेटका? या उक्तीचें उत्तम उदाहरण 
रानड्यांच्या जीवनांत सांपडतें व अज्ञा प्रपंचावरच 
खरा परमार्थ उभारतां येतो, हे त्यांनीं आपल्या 
आचरणाने दाखविलें. 

रानड्यांच्या कार्याचे आणखी एक महत्त्वाचे 
क्षेत्र न्यायदानाचें होय. मुंबई हायकोरटोत जे पाहेळे 
दोन-तीन हिंदी न्यायाधीश नेमळे गेळे त्यांतील एक 
रानडे होत. केवळ आपल्या क्तंभगारीनें, सरकार- 
दरबारी सार्वजनिक कायीमुळें कांहींसा रोष 
असतांहि, ते या उच्च पदी चढले. न्यायाधीश 
म्हणून विद्दत्ता, सखोल विचार, निरल्सता व 
निःपक्षपातित्व यांबद्दल त्यांची ख्याति होती. त्या- 
वेळच्या सरन्यायाधीशांत व इतर इंग्लिरा व हिंदी 
सहकारी न्यायाधीशांस त्यांच्याबद्दल फार आदर असे. 
आपल्या क्रमप्राप्त सहज अशा कोटुंबिक क्तव्या- 
प्रमाणेच स्वीकृत न्यायदानाचे क्तव्यहि योग्य रीतीनें 
पार पाडूनच ते सार्वजनिक कायीत भाग घेत. 
असा ह थोर पुरुष आपल्या देशाच्या निकृष्टावस्थेतहि 
आपणामध्य होऊन गेला, हें आपलें भाग्य 
हाय. महाराष्ट्रीयांना चिरकाल अभिमान वाटण्या- 
सारखी गोष्ट ही की, आधुनिक हिंदुस्थानचे प्रगेते 
म्हणतां येतील असे तीन पुरुष तरी महाराष्ट्रीय होते. 
ते म्हणजे रानडे, ]टिळक व गोखले, इतरहि अनेक 
थोर पुरुष निरनिराळ्या क्षेत्रांत झाले; परंतु या तीन 
व्यक्‍तीर्नी सुशिक्षित महाराष्ट्रावर जे उपकार केले, 
त्यांस सीमा नाहीं. रानड्यांचें खरें पुण्यस्मरण हेंच 
कीं, आजच्या काळांत महाराष्ट्र देशोद्धाराच्या कामी 
पुन्हां नेतृत्व कसें मिळवू शकेल याचा विचार व 
प्रयत्न करणे, स्वराज्य म्हणजे काय, तै कां मिळवावे 
व टिकवावे कसें, याचा विचार त्यांनी उत्तम का 
होता. तो लक्षांत घेऊन पाऊळ टाकल्यास महाराष्ट्र 
पुनः निर्विवाद अग्रभागी येईल, 

टिळक व रानडे या दोन थोर व्यक्तींची 
तुलना केली तर असे लक्षांत येतें को, टिळक व 
रानडे यांची बुद्धिमत्ता व कतेबगारी असामान्य 
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होती. ज्यांना अवतारी पुरुष म्हणतात असे ते होते. 
त्यांची कार्यपद्धति भिन्न होती. पण असामान्यत्व 
सारखे होतें. त्या दोघांनाहि एकमेकांच्या मोठेपणाची 
जाणीव होती. रानडे हे आपल्या अनुयायांची टीका 
सोसूनहि टिळकांबद्दल आपलेपणा व आदर दाखवीत. 
टिळक रानड्यांबद्दल सकृद्दरीनीं अनादराचे उद्गार 
काढीत; तरी पण मनांत त्यांना फार मानीत. 
टिळकांनी रानड्यांवर लिहिलेल्या मृत्युळेखांत जशी 
त्यांची थोरवी वर्णन केळी आहे, तशी रानड्यांच्या 
अनुयायांनाही प्रायः करतां आली नाही. 

वरील विधानाला एकाच अनुयायाचा अपवाद 
करावयास हवा तो म्हणजे रानडे यांचे प्रिय शिष्य व 
प्रागतिक पक्षाचे अभूतपूव नेते गोखले. गोखले 
स्वभावाने व दृत्तीनें गांधीजींना जवळ. बुद्धिमान परतु 
भावनानिष्ठ. रानड्यांच्या व्यक्तिमच्वाधेकी ताच्ष्विक व 
धार्मिक भागांचा गोखल्यांवर तितका पगडा असला 
नाहीं. ते विशेषतः राजक!रणी होते व त्यांत 
टिळकांसारखे होते. पण राजकारणाची पद्धत ते 
रानड्यांपासून शिकले, रानेडे-गोखले ही गुरुशिष्यांची 
जोडी अर्वाचीन भारतीय सार्वजनिक जीवनांत 
अपूबे अशी व प्राचीन भारतांतील गुरुरोष्यांच्या 
आठवणींस उजळा देण्यासारखी होती. टिळक-- 
केळकर, गांधीजी-नेहरू यांपेक्षांहि रानडे-गोखले 
हा गुरुशिष्यसंगंध अधिक खरा आहे. रामकृष्ण- 
विवेकानंद या पारमार्थिक गुरुशिष्यसंत्रेधार्शी रानडे- 
गोखले यांच्या गुरुशिष्यत्वाची तुलना करण्या- 
सारखी आहे. टिळक ब गोखले यांचे मतभेद 


प्रसिद्ध आहेत. गोखले हळवे असल्याने टिळकांची 
तीक्ष्ण टीका त्यांना फार दुखवी, परंतु टिळक- 
गोखळे यांनाहि एकमेकांच्या कर्तबगारीची योग्य 
जाणीव होती. ' 3001 ७9 1९७7 ०९)(पा९5 9४० 
॥७९ ७४०पात 1800 ढक्वा'7९त पा, छा) ९111110 
10 11115९0!” अर्से गोखले टिळकांविषर्यी 
म्हणत. “सार्वजनिक जीवनाची ओढ मला टिळकांनींच 
लावली” असेहि म्हणत. गोखल्यांवरील भाषणांत 
टिळक म्हणतात :' वैभव व यश आपण सहज मिळवू 
अ्ली उमेद असूनहि त्याच्याकडे पाठ फिरवून देशसेवेचे 
कठिण न्रत अंगीकारणे व त्याकरितां आवरत श्रम 
करणें यांतच गोपाळरावर्जीचे मोठेपण आहे.” टिळक 
उत्तम नेते तर गोखळे आदर्श शिष्य आणि रानडे द्रष्टे 
कषि असें या थोर व्यक्तीचे वाशेष्ट्य वर्णन करतां 
येईल. 

टिळक, रानडे ब गोखले यांचे अनुयायी 
म्हणविणारांनी आपआयलीं मतें न सोडतां सहकाय 
करणे शक्‍य व अवश्य आहे. आजच्या परिस्थितीत 
त्यांचे मतभेद क्षुलक असून त्यांचें साम्य पुष्कळ 
अधिक आहे, हें लक्षांत यावें. इतकेच नव्हे तर 
गांधीजींचे खरे अनुयायी असतील (-तसे फार दिसत 
नाहींत.-) त्यांच्याशीहि त्यांना पुष्कळ सहकाय 
करतां येईल व तें करण्याची आ!वइपकता आहे. या 
सव थोर राष्ट्रपुरुषांचे योग्य अनुकरण करून 
राष्ट्रकार्यास मदत केळी तरच आजचे निकट प्रश्न 
सुटतील. 


आरी 


योगी अरावेन्द आणि सरदार वछभभाई 


जीवनाची आध्यात्मिक पातळी उंच करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ध्यानयोगी विचारकाची किंवा 


तत्त्वसितकाची सेवा अव्यक्त किंवा अप्रकटच राहते. त्याउलट लोकजीवन सुखी बनविण्याकरिता आणि 
समाजाच्या समोरील समस्या सोडविण्याकरिता आपळें जीवन व्यतीत करणाऱ्या कर्मयोगी समाजसेवका'ची 
सेवा व्यक्त किंबा प्रकट रूपाने दिसून येते.---अश्ा अत्यंत भिन्न प्रकृतीचे असलेले आपले दोन उपकार- 
कते ( सुमारें ) एका आठवड्याच्या अंतराने आपणांस सोडून गेळे आहेत. 

---आचाये विनोबा 

: सरबोदय ? ' १५-१२-५० 
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प्रा, ञ्यंबक शंकर शेजवलकर 
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3मानवप्राणी पश्नूतून उनत होत आलेला आहे. 
पशूपेक्षां त्याला बोलण्याची व स्मरणशाक्तीची देणगी 
अधिक आहे. जर माणसाला मागील गोष्टीच 
स्मरण राहत नसेल तर तो सहजच पुन: पद्युको्टींत 
अवनत होईल, आपण ज्याला ज्ञान म्हणतो तें 
म्हणजे वस्तुतः माणसाने केलेल्या गोष्टींचे पद्धतशीर 
लिहिलेलें बर्णनच असतें. या दृष्टीनें पहातां सर्व ज्ञान 
म्हणजे इतिहासच आहे. रसिक साहित्यिक ' साहित्य- 
सं्गातकलाविहीनः साक्षात्प्युः पुच्छविषाणहीन : | ! 
हे सुभाषित माणसांचा पद्यूंपासून भेद दाख. 
वितांना म्हणतात. पण त्याहून, ज्याला मार्गे घडलेल्या 
गोष्टाचें स्मरण नाहीं, तोच पछु असें म्हणणें जास्त 
विचाराचे ठरेळ १ सत्य तर खासच आहे. 
माणुसकी इतिहासाने घडविली 

सानासाठीं ज्ञान असे उच्च दृष्टीने म्हणण्यांत 
येते, पण त्यापेक्षां माणुसकीसाठी ज्ञान असेंच 
खरोखरी म्हटळें पाहिजे. कारण माणुसकी ही वस्तु 


१ इंडिअन हिस्टरी कॉंग्रेस ? ( भारतीय-इतिहास-परिषटू्‌ ) हिचे १९५ 
डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यांत नागपूर येथें पार पडलेळें वाच्कांस विदित 
भारतीय इतिहास-परिषदेच्या निमित्ताने प्रा, व्यं. शे, 
मराठ्यांच्या इतिहासविषयक संशोधनकार्यांचा संक्षिप्त 
अधिकारी लेखणींतून उतरलेली प्रस्तुत लेखांतील मतें 
आहेत, त्याबाबत तज्ज्ञ वाचकांकडून अभ्यासपूर्वक मतप्रकटन झाल्यास, ते 
देण्यास ब अक्गा रीतीनें या विषयाच्या आस्थापूर्वक अभ्यासास मदत करए 


मध्यप्रदेशाप्रमाणेंच मुंबई व इतर प्रदेश 


निःसंशय उदबोधक वाटतील असा विश्वास वाटतो. 


ह. 


'जशाघु वाचकांस विचार करावयाला लावतील अशी 


एकदम माणसाला ईश्वराने देणगी म्हणून दिळेली 
नसून तीहि इतिहासाने उन्नत होत आलेली गोष्ट आहे. 
महाभारतकाली ज्याला माणुसक्री म्हणत, त्याला 
आजचे लोक माणुतकी म्हणतीलच असे नाही. हा 
भद काळच घडवीत आलेला आहे. माणसांची 
ध्येयं, जास्त जास्त ज्ञान संग्रहीत होत गेळे, तसतशा 
त्या झानाच्या अनुरोधाने बदळ्त गेली, आति- 
प्राचीन काळीं ज्याला सरपणा म्हणत, तो कदाचित्‌ 
आज रानटीपणा समजला जाईल, युद्ध हें 
शवु मारण्यासाठी असतें, पण त्याळा कस मारावें 
याचेहि नियम महाभारतकालापासून उन्नत होत 
आलेले दिसतात. ते नियम मोडणारे लोक 
माणूस समजले जात नाहीत. अमेरिकन 
डाकानी पांच वर्षापूर्वी इंग्हड ब रशिया य़ा दोस्त- 
राष्ट्रांच्या संमतीने जपानी लोकांवर झटम बॉब 
टाकून त्यांना एका आठवड्यांत शरण येण्यास 
लावळें. पण या गोष्टीची त्यांची त्यांनाच इतकी 


१० च अधिवेशन नुकतेच 
रळ ग आहेच. नागपूरळा होणाऱ्या 
रजवलकर यांनीं प्रत्तुत लेखांत मध्यप्रांतांतील 
आढावा घेतला आहे. प्रा. शे जवळकर यांच्या 


यास आम्हांठा आनंद होईल.,-__ 


तेक रश यांतून झालेल्या मराठा इतिहासविषयक संशोधनाचा सोक्षिप्त 
आढावा घेण्याचें प्रा, शेजवलकर यांनीं आमच्या विनेतीनुसार मान्य केळें अ 


:ण््का, संपादक 


सून, ते त्यांचे लेख बाचक्रांस 
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लाज वाटत आहे की, ते आज कोरियांत लढतांना त्या 
अस्त्राचा उपयोग करण्यास धजत नाहींत, स्वतःलाच 
लाज वाटण्यासारखी गोष्ट माणसास करणें भाग 
पडणें, हा माणुसकीचा खून आहे व तसा प्रसंग 
मानवावर कर्धीच येऊं नये म्हणून महात्मा गांधीर्नी 
आहेसेचें व सविनय सत्याग्रहाचे आचरण राजकारणांत 
आणण्याचा निधघीर केळा, पण या आचरणाच्या 
वाटेंत खांचखळगे कोणते आहेत ते इतिहासानेच 
ओळखतां येणें शक्‍य असल्यामुळें ब त्या ज्ञानाकडे 
अक्षम्य दुलेक्ष झाल्यामुळे, हिंदुस्थानांत पाकिस्तान 
निर्माण होऊन रक्ताचा सडा पडला व त्यांतच 
एवढ्या उच्च ध्येयाचें आचरण करणारे महात्माजीहि 
बळी पडळे ! 

इतिहास ही गोष्ट पूर्वजांच्या नांवांवर आजच्या 
नादानांनीं आपला मोठेपणा मिरविण्यासाठीं नाही, 
किंबा ते पूर्वनच बादान होते अंध ठरलें, तरी 
त्यापासून निरुत्साही व कर्मसंन्यासी होण्यासाठी 
नाहीं. तर, त्याचा उपयोग, आज इतिहासपरपरन 
चालत आलेल्या बा बदललेल्या प्राप्त पारोास्थतात 
आपण कसें आचरण करावें, यासाठी आहे. अथांतू 
साहित्यसंगीताप्रमाणें केवळ करमणुकीसाठी किंवा 
काल्पानैक राविक गोष्टींपासून खोटा बोध घेण्यासाठी 
हा विषय नाहीं, हें उघड होय. 
हिंदुलोकांची इतिहासनिमुखता 

ज्याप्रमागें माणसाचा कांही थोडीं वषें हात 
फिरला नाही तर शेतांत आपोआपच जंगल निमाण 
होतें, त्याप्रमाणें इतिहासाचे-म्हणनेच माणुसक प- 
अध्ययन मध्यंतरी कोणत्याहि कारणांनी बंद पडल 
तर मानवजातींत अनवस्थाप्रंसग निमाण होतो 
हिंदू लोकांची कोर्त जगात इतिहासाचे विरोष 
भोक्ते अश्ली खासच नाही, त्यांहून सुसलमान व 
त्यांच्याहूनहि पाश्चात्य व त्यांतहि इंग्रज हे इतिहासाचे 
विशेष भक्त समजले जातात, आम्ही आपला 
इतिहास, इतिहास म्हणून कचितचच लिहून ठवडळा 
असेल, इतिहास-पुराणांना आमच्या सस्ुत!त 
आरंभीं स्वतंत्र स्थान दिलेले होतें, असें त्यांबद्दलच्या 
उल्लेखांवरून वाटतें. पण ही परंपरा वाढून उन्नतदशा 
पावली नाही, इतकेंच नव्हे तर ती मूळ परपराहि 
पुढच्या राजांनीं साक्षेपाने टिकवून धरली नाहीं, याचा 


नव, ६ 
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होते. याउलट, 


ल्थ 


परिणाम असा झाला आहे कीं, सत्रंध हिंदु लोकांचा 
इतिहास त्रोटक, क्वचित्‌ कोठें देववशात्‌ उरलेल्या 
अत्यल्प साधनांवरून त्कांवा लागतो. विपुल 
इतिहास लिहिला न जाण्याचे एक भोतिक कारण, 
लिहिण्याच्या साधनांची दुर्मिळता ब काठिणता हें 
मुसलमानांनी चिनी लोकांपासून 
कागद हें साघन उचळून ठेखनपारियाठी दृद्धीस 
नेळी व साहाजैकच ते जास्त इतिहास लिहून 
ठेवण्यास समर्थ झाले. पण हिंदुस्थानांतील मुसल- 
मानांना येथील हिंदूंचा सहवास यात्राबत वाघला, 
ज्या मानाने इराणी व आरतर लोकांनी आयापले 
इतिहास लिहिले, त्या मानाने इकडील मुसलमान 


यात्राबत हिंदूच ठरले! तरीहि गझनीच्या 
महृंमदापासूनचा पुढील हिंदुस्थानचा इतिहास 


बराचसा त्यांनीच लिहिलेल्या साधनांवर्न आज 
उपलब्ध आहे. तुलनेने त्यांच्यांत ही परंपरा व 
त्यामळे आपोआपच निर्माण होणारा स्वाभिमान 
जास्त टिकल्यामुळेंच अखेर त्यांतून पाकित्तान 
निर्माण झाळें, असे एका अर्थाने म्हणतां येईल, 
एकंदर हिंदु ळोक इतिहासविन्युख, त्यांत 
मराठे मुसलमानी संस्कृतीच्या अनुकरणाने कांही 
थोडा इतिहास लिहिण्यास शिकले; पण तोहि त्रोटक, 
व एखाद्या नबीन राष्ट्राच्या वर्विष्णु संघटनेस त्याची 
जितकी आवश्यकता हाती त्याच्या अत्यल्प प्रमाणां- 
तहि तो लिहून ठेवलेला नाही, राजघराण्यांनी किंवा 
थोर कुळांनी आपले वृत्तांत लिहून ठेवावे, एवढी 
सामान्य गोष्टहि घट्टे शकली नाही. ज्यांची उत्पन 
आपण परंपरेने खातो त्या मूळ इनामी जनिनी 
ज्यांनी मिळविल्या त्यांची आमल्यापर्यंतची वंशा- 
वळहि लिहून ठेवण्याचे अगत्य क्रचितच कोणीं 
दाखतिळें असेल ! राजवराण्यांच्या वंशावळी हि संशो> 
घकांभ्त परिश्रम करून कशाबश्या जुळबाव्या लागतात 
ही एकंदर महाराष्ट्राची ल्यिति, तर त्यांत 
गोदावरीच्या उत्तरेकडील महाराष्ट्राची स्थिति 
त्याहूनहि शोचनीय आढळते. 
इतिहाससशोधनविषयक स्थानिक अनास्था 
आपणांस ठाऊक अहे कीं, यादवबंशाच्या 
म्हणजेच ज्ञानेश्वरांच्या काळीं त्या वंशाचे ताप्राज्य 
उत्तरेस नमेदेपासून तो दक्षिगेस तुगमद्रेपयत पतरळे 
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नवभारत 


हेते. पण मुसलमानी झाल्यावर यांतील उत्तरेकडील 
प्रदेश प्रथम मुसलमानांच्या ताब्यांत जाऊन त्यांतून 
गोंड राजांची राज्ये निर्माग झालीं. साहजिकच 
असा प्रश्न उपस्थित होतो काँ, या कालांत या 
प्रदेशांतील पुढारळेळे व पूवी अधिकार चालविणारे 
मराठे काय करीत होते १ की तेसर्व या प्रदेशांतून 
पळून दक्षिणत जाऊन राहिले £ नंतर चारशे 
वर्षीनी पुनः मराठे दक्षिणकडून पुनः या प्रांतांत 
येऊन राज्यकते झाले, पण त्यांच्या राज्याचा खरा 
ज़म़ कसा, कोणत्या क्रमाने ब कां बसला, याचा 
वास्तविक इतिहास फारसा उपलब्ध नाही. सृष्टीच्या 
अनुकूल्तेमुळें वऱ्ह!ड, नागपूर, सागर या प्रदेशां- 
ताल मराठे दक्षिणेतील त्यांच्या मागे राहिलेल्या 
बांधवांपेक्षां जास्त सुस्थितीत राहिले, पण संस्कृति 
किंवा पुढारोपणा यांत हा कालवर हा प्रदेश मागेच 
राहिला. तसा ता कां राहिला, या मागसलेपणाची 
कारणें अगभूत आहेत कीं आगंतुक आहेत, हें 
इतिहासच ठरवू शकेल. 

पाऊणशे वर्षापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रांत इतिह्ासा- 
भ्यासाचें, इंग्रजी शिक्षणाच्या अनुरोधाने, पुनरुजीवन 
झालें. या पुनरुजीवनांत नागपूरची एक बखर व 
नागपूरकर भोसल्यांचे कांहीं कागदहि छापळे गेले, 
पण ही सामप्री जुळवून छापून काढण्यांत पाश्चिभे- 
कडील मराठ्यांचाच हात बहुतांशी होता. त्थानिक 
लोकांनीं त्यांत थोडाच भाग घेतला. आणि आश्चध्र 
असे कॉ, अजूनहि हीच त्थिति बरीचशी कायम आहे. 
अश्शी स्थिति असगे, ही केवळ शोचनीयच नव्हे तर 
भयंकर स्थिति आहे. ज्यांचा इतिहास बुडाला त्यांचे 
स्वत्व लोपतें, असा सामान्य तिद्वान्त खरा मानला, 
तर्‌ या गोष्टींत भय कसें उत्पन्न होतं, हें सांगणें नलगे. 
मध्यप्रदेश्शांत स्वतंत्र नागपूर विश्वविद्यालय स्थापन 
झालें, तेव्हां या गोष्टीस जास्त चाटना मिळेल अशी 
अपेक्षा साहजिकच निर्माण झाली, पण ती अत्यल्प 
प्रमाणांतच पूर्ण झाळेळी दिसत. अळीकडे सतरा 
वर्षापूर्वी 'मध्यप्रांत-संशोधन-मंडळ? म्हणून एक संस्था 
स्थापन करण्यांत आठी, तिचे बार्षिक समारंभ 
मकरसंक्रमणाप्रमाणें दरवर्धा एकदां ऐकू येतात. पण 
प्रत्यक्ष इतिहास,त मर घालणारे कार्यकर्ते थोडेच 
निमाण होतांना दिसतात. जे आहेत ते संस्थेमुळे 


निमाण झालेले नसून स्वतंत्रच स्स्फूर्तीने पुढें आलेले 
व कामास लागलेले आहेत. डॉ. यशवंत खुशाल 
देशपांडे किंबा प्रा. मिराशी हे कांहीं उत्तेजनानें पुढे 
आलेले संशोधक नव्हत. पण त्यांचेंहि कार्य महत्त्वाचें 
असलें, तरी नवीन इतिहास निर्माण करण्यास 
आजवर समथ झालेलें नाहीं. तें कणकण साधने 
संग्रहीत करण्याच्या स्वख्पाचें झालेलें आहे. याचें 
मुख्य कारण, या क्षेत्रांत तथाकथित आधुनिक विद्वान्‌ 
फार पडत नाहींत, हेंच होय. संशोधकांची संख्या 
आजच्या शंभरपट वाढेल, तेव्हांच इतिहासास त्याचे 
खरे स्वरूप आणतां येईल, 
मध्यप्रदेशांठील आधुनिक मराठ्यांचे इतिहास 
नागपूरचा जो थोडा इतिहास पुढें आला आहें, 
त्यांतीलह्वे बराच भाग विल्सप्रमाते इंग्रजांनी प्रथम 
पुढे आणलेला आहे. संशोधनमंडळानें नागपूरकर 
भोसल्यांच्या बखरीची नवीन आवदात्ते संपादित करून 
प्रसिद्ध केळी, तीत आबदक ते सर्व फेरफार होऊन 
ब टीपा देऊन ती प्रसिद्ध करण्यांत आलेली नाही. 
यादुबराब काळ्यांनीं स्वतःच ही नवीन आवृत्ति 
“ य॒थामति ” तयार कून दिली आहे, असें 
म्हटळें आहे, कांही थोड्या मोडी बाचनाच्या चुका 
व टीपा या आतरत्तीत सुधारलेल्या असल्या तरी 
त्याहून जास्त स्पष्ट अशुद्ध वाचनें त्यांत अजून शिल़क 
आहेत. खरी स्थिति अश्शी की, नामदार काळे हे 
हाडाचे इतिहासप्रेमी होते तरी खऱ्या अथोीने 
संशोधक नव्हते व इतिहासद्दष्टि तर त्यांच्यांत 
सामान्यांइतकीच होती. अर्थात्‌ हा त्यांचा एकऱ्या- 
चाच दोष आहे असे नाह, त्यांनी इतर तथाकथित 
संशाधकांच्या मदतीने जीं दुसरी पुस्तके म्हणजे 
* ऐतिहासिक पत्रव्यवहार? व काव्येतिहास संग्रह्मां- 
तीळ पल्लें यादी ? प्रसिद्ध केली त्यांतहे अशाच 
चुका आहेत व अस्सल पत्रे कालानुक्रमे लावली 
असलीं तरी सर्ब पत्रांच्या तारखा बिनचूक लाव- 
ण्यांत त्या सबोना यश आलेले नाहीं, मध्यप्रदेशांतील 
आधुनिक मराठ्यांचे म्हणण्यासारखे इतिहास मराठीत 
तीनच लिहिले गेले आहेत. ते म्हणजे । बुंदेलळ- 
खंडांतील मराठ्यांचे पराक्रम ? रावभहादुर पारस- 
नीस यांनीं १८९५ साली प्रसिद्ध केले ते, व 
काळ्यांचे वऱ्हाड ब नागपूर प्रांतांचे इतिहास, 
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मध्यपंदेशांतील मराठ्यांच्या इतिहासाची अनास्था 


तेब्हां एका दृष्टीनें काळ्यांकडे अनन्यसाधारणत्व या 
प्रांतांचे इतिहासकार म्हणून आपोआपच येतें. काळे 
हे इतके निगवी इसम होते कीं, त्यांच्या इतिहासावर 
कडक टीका करण्यास सदमिरुचीचा कोणीच टीका- 
कार धजणार नाही, आम्ही या ठिकाणीं जे लिहीत 
आहो. त्या स्वरूपाची, उणीवा दाखविणारी व 
अनास्थेबद्दळ हळहळ वाटणारी सौम्य टीका त्यांनी 
स्वतःच आपल्या प्रस्तावनेंत नमूद करून ठेवली आहे 
८ नागपर प्रांतांत इतिहासाचे अभ्यासक ब जिलासू 
यांचा दुष्काळ आहे. ” असे त्यांनीच म्हटल आहि 

ण “ सर्व साधनें उपलब्ध झालीं असून वाण काय 
ता अभ्यासकांचीच आहे ? हे त्यांचे मत आम्हांस 
मान्य नादी. सरदेसाई, कुलकणी किंवा काळ या 
तिघांनाहि सहज उपलब्ध होण्यासारखी व साव- 
जनिक संग्रहाळयांत सवाना खुली असणारी साघन 
त्यांनी पाहिलेली दिसत नाहीत, व पाहिली असली 
तर त्यांचा उपयोग त्यांना करून घेता. आलेला 
नाहीं. मवानी काळू, भवानी मुनशी ब दिवाकरपंत 
चोरघोडे यांचें चिटोरेंहि त्यांच्या घराण्यांत सांपडत 
नाही हे दुर्देव असेळ, पण इतर ठिकाणी त्यांची 
मूठभर का होत ना, पण पर्त्रे उपलब्ध आहेत, ही 
वातीहि या संशोधकांना नसावी हे महान्‌ आश्चर्य 
समजलें पीहूजे, आणि याचें कारण, खरी संशोधकांची 
भूमिका या विद्वानांना उचलतां आली नाहीं, 
हेंच होय. यामुळें ते स्वतः तर अज्ञानी राहिळेच 
पग त्यांनी, उपलब्ध असलेलीं सर्व साधने पाहून 
इतिहास टिहविळा, असे मानणारे इतर विद्यार्थाहि 


फस्त आळे. आम्ही स्वतः त्या फसलेल्यांपेकाच 
एक आहोंत. 
चुकार्च बाचन 

सरदेसाई यांच्या रियासतींत त्यांच्या नेहमाच्या 


पद्धतीप्रमाणे नागपूरकर भोसल्यांच्या व बुंदेलखंडां- 

|ळ मराठ्यांच्या त्रोटक हकीकती च संकलन आढळ 
आहे. पण त्यांची इतिह्वासपद्धतिच चुक)ची असल्या- 
मुळें ज्या तऱ्हेने त्या त्या प्रकरणाचे उद्‌घाटन झालें 
पाहिजे, त्याप्रमाणे ते झाळेळ नाह, तसाच प्रकार 
सरदेसाई यांना आदर्श मानणाऱ्या काळ्यांचा झाल! 
आहे. पेशवे-दप्तरांतील कांही कागद प्रतिद्ध ज्ञाले 
पण त्यांचा विनियोग कसा करावा ह अग रळळ 


नसल्यामुळें ते प्रसिद्ध होऊन नसल्यासारखेंच झालें 
आहे. सरदेसायांनीं नागपूरकर भोसल्यांच्या विसाव्या 
भागांत पत्रांवर ज्या तारखा दिल्या होत्या त्या तशाच 
अनुसरल्यामुळें काळे यांचें लेखन गोंधळाचे झालें 
आहे. तारखा कशा लावाव्या किंवा चुकीच्या तारखा 
कशा बरोबर कराव्या, हें माहीत नसल्यामुळें अशी 
गोष्ट घडली. सक्ष्म नका्यांचा उपयोग कसा करावा, 
हें माहीत नसल्यामुळें दुसऱ्या तऱ्हेच्या चुका होतात. 
त्यांचाहि प्रादुमीव या ळिखाणांत मधूनमधून दिसतो 
इंग्रजी नकाशांत मूळ हिंदी नांबांचे अपभ्रष्ट उच्चार 
दिलेले असतात व त्यांचे पुनः नागरी लिपीत 
ख्पांतर करतांना प्रत्येक लेखकाच्या लकबी प्रमाणे 
त्यांत पुनः चुका होतात. यावर खरा उपाय म्ह्गजे 
स्थानिक लोकांचे उच्चार मिळवून अनुसरणे, हा होय. 
याचीं दोन उदाहरणें येथे देतो. ओढिसांतील कटक 
या राजघानीहून नागपुरास येण्यास जो रस्ता आहि 
त्यांत महानदीच्या दक्षिणतीरी डागरांतून अरुद्‌ वाट 
असलेली एक दरवाजाप्रमाणे खिंड आहे. तिचे नांव 
काळे यांनीं बारमळ असे दिळें आहे, येथें इंग्रजी 
ए'चा 'आ? असा उच्चार केल्यामुळे बरा? लिहिण्यांत 
आला, इंग्रजी “आर! हूं अक्षर ' र अर्ल तसंच 
उतरण्यांत आलें, खरें म्हणजे तो 'ड' आहे व मूळ 
बड ( म्हणजे वड ) आहे; आणि मल हे इंग्रजीत 
॥1प] असें लिहिलेलें “८ चा उच्चार “अ असा 
वान्चल्यामुळें 'मल' झाला आहे. गांवाचे खरें नांव 
बडमूळ हें आहे व तसा उच्चार काळ्यांनीं पाहिलेल्या 
लेकीच्या प्रवासवृत्तांत दिळेलाह्दि आहे. दुसर उदाह- 
रण, ओढिसांतीळ एका संस्थानाचे नांव, काळ्यांच्या 
इतिहासांतील नकाशांत त्याचें नांव कोंशर असे 
दिलळेळें आहे. पण त्याचा मोडी कागदपत्रांत आळेळा 
उलेख केंवझसड असा आहे व तोच जास्त खरा 
उच्चार आहे. अक्षेच अपभ्र्ट उच्चार चुकीच्या 
इंग्रजीवरून देशी भाषांत रूढ होत आलेळे आहेत. 
नागपूरकरांच्या बखरीत, पान ५२ वर, “ मलाड 
हे ! सरकार हंडिया असें दिळेळें आहे ते 'मकडई हे. 
समजण्यास मध्यप्रातांताळ माणसास अडचण नसा, 
तसेंच शाहूने रघूजीळा सुभे दिले, त्यांची यादी एु 
५०-५१ वर देतांना बेहारचे बेदर हे पाहेल्या 
आदृत्तीत केलेलें चुकीचे वाचन तसेच शिछक असून 
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*र“ ऱ्क 


नवभारत 


सुभा हाजीपूर-पटणे यावर ' ओरिसांतील षक लहान 
संस्थान ? अश्शी दिलेली चुकीची टीप तज्लीच ठेव- 
लेली आहे. वस्तुतः हाजीपूर हें नांब जोडल्यावर 
पटणे हें कोणतें याबद्दल शंका निर्माण होण्याचे कारण 
नाहीं. खरें म्हणजे मूळ बखरकाराळाच भूगोलाचा 
गंघ नव्हता. त्यानें चुकीने कांडी तरी लिहून 3ेविलें 
व त्याचे चुकोचे वाचन छापले गेलें. त॑ तसेच 
आजवर सुधारलेल्या द्वितीय आवृत्तींतहि नवीन 
वाचकांना चकविण्यात शिल्लक राहावें ही केवढी 
आश्चर्याची गोष्ट ! आमचा अनुभव याबाबत असा 
आहे कीं, ज्या पुस्तकावर मोठ्यांची नांवें थातली 
जातात त्यांच्याकडून तीं ती कामे कचितच कसोशीने 
किंवा स्वतः अंग मोडून केलीं जातात. कोणी तरी 
कारकूनवज्ञा सहायक हें काम करीत असतों व 
यामुळेच त्या मोठ्यांच्या नांवाला कमीपणा येतो. 
दुसऱ्याची विचारसरणी समजून घेणे अवइय 

वर सांगितलेल्या तांत्रिक चुका सोडल्या तरी 
इतिह्ासविवेचनाच्या मोठ्या चुकाहि या इतिहासांत 
बऱ्याच आहित. याचे एक कारण म्हणजे 
इतिहासांत कांही माणसांची नांवें त्यांच्या खऱ्या 
कतंजगारीपेक्षां जास्त प्रासेद्ध होतात व त्याला 
आगंतुक कारण झालेलीं असतात. वस्तुतः कोणत्या- 
हि स्वतंत्र इतिहासकाराने आपला इतिहास 
ढिहितांना दुसऱ्याची मते स्वतः तपासल्याशिवाय 
तशच उतरू नयेत, उदाहरणार्थ, नाना फडणीस 
हे अथ शहाणे म्हणून पेशवाई आख्यायिकेंत नमूद 
आहेत, पण अलाकडीळ इतिहासकारांनी त्याला 
पुरच काय, पण कदाचित्‌ दीड शाहाणे करून 
सुळाच्या तिप्पट श्रेय त्यांच्या पदरांत टाकळे आहे ! 
याउलट, पुरे शहाणे म्हणून ठाऊक असलेले सखा- 
राम बावू किंवा दिवाकरपंत यांच्या शहाणपणाची 
मांडणी कोणाहि इतिहासकाराने कून दाखविलेली 
नाह, उलट, ते स्वाथा, फसवे ब देशद्रोही होते 
अद त्यांच्या चारत्राची सरणी लावून दाखविठेळी 
दिसते ब॒ ती प्रथमदशनीं खरीही बाट्ते 
पण मूळ साधर्न भारकाव्याने अभ्यासिळी, तर या 
सुत्सद्यांवर|ळ प्रवाद वेंगळ्या तऱ्हेने चवाचितां थेतील 
व॒ त्यांवर आलेळे दोषारोप बरेचसे नरम पदती, 
प्रत्येक सुत्सद्दयाची स्वतःची अशी एक विचार- 


सरणी व आचरणप्रणाळी अंगी रुळलेली असते 
त्याप्रमाणे तो तो पुरुष वागतो. आज हिंदुल्थानांत 
पटळ आणि नेहरु किंवा विलायतेंत चर्चिळ आगि 
अटलडी कसं वागतात, हें त्या त्या पुरुषांच्या अंग- 
भूत संवयीवरच अवलंबून राहतें, हें आपण पाहतों 
तीच गोष्ट वर सांगितलेल्या जुन्या सुत्सह्यांची होती. 
विशिष्ट परिस्थितींत विशिष्ट कामाला यांतील कोणता- 
तरी एकच पुरुष सवोत योग्य ठरतो. पण याचा 
अथ इतर ते निकामी, असें समजणे अयोग्य ठरेल 
नाना फडाणेसाची बाजू मांडणारे विशिष्ट अभिमानाने 
तांच शहाणा असें समजतात. पण दुसऱ्यांची 
विचारसरण जाणून घेण्याचा प्रयत्नहि क्वाचितच 
करतात. यणकलू्न इतिहासास वेगुण्य प्राप्त 
होतें. तसेच, सर्व मूळ आधार पाहून इतिहास 
कासचतच लिहेळे जातात. असाच बराचसा प्रकार 
काळ्याच्या इतिहासांत झालेला आहे गोष्ट 
विस्तृत ठेखनानें सिद्धहि करून दाखवितां येईल 
पण त्याचें हें स्थळ नव्हे 

नवा उपलब्ध साधन 


अलीकडे आमच्या वाचनांत सहजगत्या एक 

रण पहाण्यास लागळों असतां कांहीं न उपयोगांत 
आणलेळे कागद आले. त्यावरून अठराव्या शतकां- 
ताळ शेवटच्या पंचवीस वर्षीचा इतिहास नागपूरभाबत 
भराचसा बदळावा लागेल, असे स्पष्ट दिसते. विल्सनें 
पंचवीस वषोपूर्वी आपला नागपूर राज्याचा हातिहास 
इग्रजोत लिहिला तेव्हां त्यानें आपल्या प्रस्तावनेत या 
भागाला “ एठ5 ४ ९85 1]! ला)” 
(वितरठेडीं चाळीस बर्वे) हेंच नांब योग्य ठरेळ अर्से 
म्हेटळ होते, नागपूरकर भोसल्यांबाबत साहिती मिळत 
नाह|, अशी तक्रार आजवरच्या सवच मराठी इतिहास- 
कारांनी केलेली आहे, विल्सन मराठी साधनें त्याला 
अवगत नसल्यामुळें आपण आपला हातेहास इंग्रजांच्या 
दृष्टीने एकांगीच लिहीत आह, असे स्पष्ट म्हटलें 
होते, पण आतां ती अडचण नाहीं, जानोजी, साबाजी 
मुधोजी, रघूजी, खंडोजी व व्यंकोजी; तसेंच दयीबाई 
व चिमाबाइप्रजञात मोसे घराण्यांतील स्त्रिया; 
भवाना काळू, दिवाकर पुरुषोत्तम भवानी नागनाथ 


केश्णराव माधव, श्रांधर बापू , सदा। शेवराम गुणे प्रभरति 
कारभारी, वकीळ व मुत्सही, व भोंसले घराण्याचे 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मध्यप्रदेशांतील मराठ्यांच्या इतिहासाची अनास्था 


निजाम, इंग्रज, पेद्वावे, होळकर, दिंदे, बुंदेले 
प्रभवतींशीं असलेले संबंध याबद्दलची बरीच स्वतंत्र व 
स्थानिक ब!ःजू यथातथ्य देणारी माहिती उजेडांत 
येणार आहे. ज्यांच्या पत्रांतून ही माहिती येणार आहे 
त्यांचीं कांहीं पत्रे, खाळिते व बातमीपत्रे पूर्वांच मराठी 
साधनांत प्रसिद्ध झालेलीं आहेत. पण त्यांचा मागोवा 
घेत, तीं कोणत्या गठ्ठ्यांतून घेतला आहेत याचा सहज 
तर्क होण्यासारखा असूनहि व साधने सार्वजनिक 
असतांनाहि, परामईी घेतला गेला नाहीं, सरदेसाई, 
कृ. पां. कुलकणी व काळे या सवाना ही साथनं खुली 
होतीं, पण त्यांना तीं पाहाण्याची आवड्यकता भासळी 
नाहीं. याउलट, इंग्रजी साधनांचा बडिवार माजवून 
ती जास्त अवलंत्रिण्यांत आलीं. या नव्या साधनांचा 
पूर्ण परामशी घ्यावयाचा तर मध्यप्रदेशांतील स्थानिक 
माहितीशी व भूगोलाशी तिची सांगड घाळून दिली 
पाहिजे. पण हें सवच काम खचाचे, श्रमाचे व 
काळाचे आहे, 


काळाच्या सातत्याची ओळख्य 


वर सांगितलेली साधने अभ्यासिली तर त्यावरून 
वऱ्हाड, नागपूर, गोंडवन व बुंदेलखंडचा दक्षिण 
प्रदेश यांतील समाजाच्या घडणीवर व इतिहासावर 
नवा प्रकाश पडेल, पुण्याकडीळ मराठे व नागपुरां- 
तील मराठे यांत फरक कां पडले; त्यांचीं सामाजिक 
कारणे कोणतीं; परस्परांत भेदभाव, हेवादावा, 
अविश्वास, असहकार हे कां निर्माण झाले; या 
दोन समाजांचे शिक्षणच कसं वेगळें घडलें; एकसंधी 
महाराष्ट्र निर्माण न होतां त्यांत बेकी कशी रुजली, 
हें स्व या सामाजिक व राजकीय कागदांवरून 
कळतें. त्यावरून आजहि हा दुजाभाव कां टिकून 
आहे, याचा अंदाज येतो. आजच्या मध्यप्रदेशांतील 
मराठ्यांच्या राजकारणाचा पाया अठराव्या 
शातकांतच घातला गेला होता, हें समजून काळाच्या 
सातत्याची ओळख पटते ब आजहि संयुक्तमहाराष्ट्र 
निमाण होण्यास कोणत्या सामाजिक, आर्थेक, 
मानासैक, न्यूनगंडांचा अडथळा होतो, हे ध्यानांत 
येण्यास मदत होते. 


--------भा 


श्रीअरविन्दांचे निर्वाण 


सानवतेच्या मेदिरांतळा 
हवेंत विरळा धू आजला 
ज्ञनप्रभावे सतत तेवता 
दीप आजला मालवला ! १ 


आज खुंटली ज्ञानपिपासा 
जाणुन घेण्या विश्वकथा ही 
शाश्वत मूल्ये, शाश्वत सत्ये 
पाचोळ्यासम आतां ठरली ! २ 
विज्ञानाच्या क्रोयीवरती 
भात कराया ज्ञान तळपले 
ज्ञानचक्षु हा आतां मिटतां 
विज्ञानाचे सोंग पिसाळे ! ३ 


अनुक्रमणिका 


दो युद्धांच्या विध्बंतांतुन 
प्रेतकळा ये जगतावरती 
झस्त्रांना अन्‌ माणुप्तकीला 


मस्मराश्यि ते दांत विचकती ! डू 


वेदांचे जयघोष थांबले 
“ श्ांतिस्तुष्टिः ? सुकून शेल्या 
५ स्सृति-पाठां च्या अभिनव गाथा 
इंद्रायणिच्या डोहिं बुडाल्या ! प्‌ 
मानवतेच्या वैजयंतिंतिळ 
अखेर'चे हें पुष्प गळाले 
थ५थयणाऱ्या अण्वस्त्राळा 
रान मोकळें आता झालें ! द्‌ 


---मधुकर जावडेकर. 
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छुद्धसारंग 


प्रेमपिया रंगीलळे उस्ताद फेयाजखां 
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उत्तरेंत ग्वालेर, दिली, आग्रा, लखनो हीं 
गवयांचची प्रसिद्ध अर्शी शहरे पत्नास वषीपूर्वी होतीं, 
आपल्या महाराष्ट्रांत तेव्हां सातारा, पुणं येथील 
दरबारांत उत्तरेकडूनच अ्रपदियांचो आयात करीत 
असत. ग्वाळेरळा सोळाव्या शतक्तांत मान्राजाच्या 
वेळीं व नंतर मोगल बादश्ाहांच्या पद्री तानसेन, 
ब्रिजचंद दागुरसारखे कलावंत ( घुपदगायक ) 
होऊन गेळे. आप्रा-दिल्लीहून गायक राजस्थान, 
मारवाड, बुंदेलखंड, माळव्यांत तेथील राजद्रजआर्री 
जाऊन राहिले, बहुतेक पोटाच्या सोयीकरितांच ! 
ख्यालगायनाचा मूळ रचनाकार सरदार अमीर 
खुश्रु धुपदगायन पुढें येण्याच्या आधीच चोदाव्या 
शतकांत अल्लाउद्दीन खिलजीच्या कारकीदीत होऊन 
गेला, ते 'ख्यालगायन प्रत्येक पिढीने जतन केळे ब 
दिल्लोच्या महंमदशहा बादशहाच्या दरबारांत सदारंग, 
अदारंग या मान्यवर कलावंतांच्या प्रयत्नाने सरकारी 
रीत्या मान्य झाळें, आणि हळूहळू पण खात्रीने 
ख्याळगायनाने घुपदगायन आज नाममात्र शिक 
ठेविळें आहे. आज तर ब्रुपद॒गायन ही एक नवलाची 
पण “ चालवून * घेण्याजोगी गोष्ट म्हणून मानळी 
जाते गेल्या सव्वाशे चर्षोत ख्यालगायनाची खूप 
घराणीं झालीं, पण ह्यांतील महत्त्वाच्या दोनच पठडी 
महद्ूर आहेत. एक ग्वालेर पठडी व दुसरी जयपूर 
पठडी, वास्तविक हे ख्यालगायक सुरवातीला ्रुयद- 


गायनाची तालीम घेत असत; कारण त्या काळी व 
अजूनहि गायकवगोीत घधुपदगायन उच्च दर्जाचे 
मानळें जाई. जयपूरचे प्रख्यात ध्रुपदगायक वजीरखां 
याच अभिमानार्ने, 'ख्यालगायकांनीं तान मारून 
आमचे राग निघडवून टाकले? असें म्हणत, (व तें 
खरेंहि आहे. याबद्दलची अद्ययाबवतू उदाहरणे मी 
अुराब्यासह माझ्या “ आवाजाची दुनिया? या 
पुस्तकांत दिलीं आहेत. असो.) या ग्वालेर 
घराण्याचे ख्याळगायक ( बेडे महंमदखां व 
त्याचा मुबारक, अल्लोखांदि मुळे, नथ्थन पीरभक्ष 
ब त्यांचे नातू हृदूदू-हस्सूखां ) ९ मूळचे लखनोचे, पण 
ग्वाळेर दरधारी गायक म्हणून राहिले. त्यांची 
शिष्यपरपरा चोहोकडे फांकली, ग्वालेरहूनच 
गायक आप्रा-दिल्लीकड पसरले. बास्ताधेक ग्वालेर्‌ 
पठडीला लळखनौ-पठडीच म्हटलें पाहिजे, पण 
व्यवह्षारांत ग्वाळेर-पठडीच म्हणतात. 
तंत्र हें रसनिभितीकरितां 

आग्रा घराण्यांतील मिर्या रंगीळे हे गायक, त्यांनी 
हजारों रंगतदार चिज्ञा बांधल्यामुळे शमर वषी- 
पूर्वा महशूर झाले, त्यांचेच पणतू फेयाजखां ! 
फेयाज गर्भावस्थेत सहा महिन्यांचे असतांनाच त्यांचे 
वडील संफ्द्र हुसेनखां वारले, तेव्हां त्यांच्या माता-- 
महांनी--गुलळाम अब्वचासखांनींच त्यांना लहानाचे 
मोठें करून वयाच्या पांचव्या वर्षीपासून ते पंचवीस 
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वर्षीचे होईपर्यत गायनाची ( श्रुपद-धमाराची ) 
तालीम दिली, आजोबा गुलाम अब्नासखांचे वडील 
घग्गे खुदाब्रक्ष हे नामवंत कलावंत होऊन गेले. 
खुदाबक्षांचा आवाज फारच ढाला असून त्या घोरणा- 
नेच त्यांनी खजीतीळ ( मळुहा-केदार, मेघमल्हार, 
मियॉमल्हार, दरवारी कानडा, हेम, हेमकल्याण ) 
रागांची खूप मेहनत करून गळा खूप वजन- 
दार व तयार केला होता. असाच पणजोजांचा 
आवाज .फैयाजखांना निसगाने दिल्यामुळे एकीकडून 
आवाज व उच्च तालीम व दुसरीकडून रंग फैयाज- 
खांना मिळाल्यामुळे खजञ-मंद्रांतील रागांचे त्यांचें 
गायन प्रकषीने रंगे, त्यांचे चुलते फिदाहुसेनखां 
यांनींहि त्यांना तालीम दिली, दुसरे चुलते कळूनखां 
यांनीं त्यांना घमार शिकविला. गुलाम अब्त्रासखां 
आग्ऱ्याला राहत असल्यामुळें फेयाजला आजोत्रांच्या 
पुतण्याचा-विळायतहुसेनखांचे वडील व के.भास्करबुजा 
बखले यांचे गुरु नथ्थनखां यांचा सहवास घडला हाता. 
वडिलांची व मातुःश्रीकडील घराणी घुपद-वमा!रेयांची 
असल्यामुळें प्रथम फैयाजला तं शिक्षण मिळालें. नंतर 
ख्यालाची ताळीम मिळाली. गुलाम अनब्त्रासखांचा 
आवाज अति सुरेल होता. ब त्यांची असावरी- 
जोनपुरी-तोडीमघीलळ आलापचचारी वाखाणण्यासारखी 
होत असे. यांत ते तानबाजी करीत नसत असे गु. 
वझेबुवा मला नेहूर्मी सांगावयाचे. फेयाजचे ' नोम- 
तोम्‌ ' मधील व ख्याळ भरतांना केळेळे आलाप 
वैशिष्ट्यपूर्ण हात असत याचें मूळ या आजोबांच्या 
सुरेळ आलापांच्या तालमीत सांपडतें. घराण्याच्या 
गायकीच्या तालमीमध्यें गात असतांना गायनाचें 
प्रत्येक अंग पद्धतशीर गाइलेंच पाहिजे असा कटाक्ष 
असे. यालाच त्या घराण्याची “' रीत ?' म्हणतात. 
म्हणूनच “ नोम्‌तोम्‌ ' ( नोम थोम नव्हे ) पाऊण 
तास एक तास पद्धतशीर केल्याशिवाय फैयाजखां 
घमार कर्घीच गात नसत. नोमू्‌तोम्‌ झाल्यावर 
घमाराऐवजीं कोणी फरमाइश केल्याखेरीज ते 
ख्याळ गात नसत. कित्येकदां ख्यालच गावयाचा 
असल्यास ते विळीभित ख्यालळच एकदम सुरू करीत 
असत पण रीत कधीहि सोडीत नसत. गोड मल्हारां- 
तील मोठा ख्याळ “' काहे हो किंवा मलहाकेदारां- 
तीळ “* अचरा मोरा ?, दरबारीतील “ माळयिना 


बंधनवार ?, 'देशीतील ““मोरा मन हर लीनो ? हे 
त्यांनी नोम्‌तोम्‌शिवाय एकदम मेफलींत सुरू केलेले 
मीं अनेकदां ऐकळे आहेत. ख्याल गातांना अस्ताई- 
अंत्रा ख्यालगायनपद्धतीने भरल्याशिवाय आलापा- 
चारी बढत ते कर्घीच करीत नसत. रेडिंयोबरहि 
दिलेल्या थोळ्या अवकाशांत गायकीची सर्व अंगे 
त्या त्या प्रमाणांत क्रमशः विदाद करीत 
करीतच ते रंग मारीत. कोठल्याहि एका अंगाला 
त्यांनी साफ वगळल्याचे मला तरी आठवत 
नाहीं. त्याशिवाय ख्याळ भरतांना रान्द व 
स्वर यांचें मधुर मिश्रण करूनच तै सवेसामान्य 
श्रोत्यांना त्यांत रंगवीत व ख्यालगायन चित्तवेधक 
करीत. हें त्यांचं इतर समकालीन गायक्रांपेक्षां एक 
निराळें वेशिष्ट्य होते. धघमारामधील बोल उपज 
तयारीच्या अंगाने करीत असतांना सुद्धां शुद्ध व 
साथ बाणीनें त्यांत रंगत निर्माण करण्याचें त्यांचें 
विक्शिष्ट तंत्र असल्यामुळें त्यांचे घमारहि सवेसामान्य 
श्रोत्यांना खुलवीत असत. पुणं थेथील १९४९ 
सालच्या संगीत-परिषदेमध्ये दुपारी बर्वा रागांमधील 
“नोम्‌तोम्‌? झाल्यावर त्यांतील घमार गात असतांना 
त्यांनी अगदी शेवटपासून पहिल्या रांगेंतील श्रोत्यां- 
पथैत सवोकडून वाहवावर वाहवा घेतल्याचें उदाहरण 
स्मरणांत ताजे आहे. सर्वस्ताधारणपणें थुपद-बमार 
म्हणजे श्रोत्यांच्या कानांवरून जाणारे गायन ! पण 
फेयाजखां त्यांत रंगताचं आपलें सगळें कसब ओतून 
त्यांतून रसाचे फवारे उडवून श्रोत्यांना गारीगार 
करीत असत. त्यांची दृत्तीच रसीळी ! त्यामुळं 
त्यांचें सवे तंत्र त्या रसनिर्मितीकरितां, रंगनि्भिती- 
करितां त्यांनीं राबविळें. तंत्राचा, शास्त्राचा निरथैक 
नुसता बडिवार त्यांनी कर्घीच माजविला नाहीं. 
तंत्राचा फाजिळ बडिंबार माजविणारे ब त्यांतच 
गायनाये सर्व कांही रहस्य मरळ आहे असे समज- 
णारे गायक भेफळ कधीच रंगवू शकले नाहीत, 
श्रोत्यांना केव्हांहि आपलेसे करू शकले नाह।त, असा 
अनुभब आहे; व अशा वृत्तीचे अनेक * पडेल ? 
गायक आज हयात आहेत. तंत्र हे साध्य नसून 
साघन आहे हें. अजूनहि त्यांना उमजत नाहीं, म. 
अजदुळ करीमखा, २हिमतखां, के. भास्करबुवा 
बखले, के. रामकृष्णजुवा वश्षे, मरहूम नंजीखां, 
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म. फैयाजखां यांच्या अनेक रंगलेल्या मैफली ऐकूनीह 
यांच्या डोक्यांत अजूनहि यांच्या मेफली हमखास कां 
रंगतात यावर प्रकाद पड्डून खुलासा झाला नाहीं. 
कलेच्या सर्व क्षेत्रांत-मग ती चित्रकला असो, चित्र- 
पटकला असो, संगीतकला असो, नार्यकला असो, 
नृत्यकला असो-तेलाचा फाजिल बडिवार माजविणारे 
असे भाबडे जीव पुष्कळ आढळतात. सुदैवाने 
वरील कलावंतांनी ' तंत्र) हा शब्द ऐकलाहि 
नसल्याने त्याचा अमंगल स्पर्श त्यांच्या मूळच्या व 
तालमीने परिपक्व झालेल्या रसील्या वृत्तीला 
झाला नाहीं हें केवढें सुदेव ! 
रसोल्या वृत्तीवरोबर ' रियाजी ! वृत्ति 
कैयाजखांसारखे रसीली वृत्तीचे गायक मैफलीत 
श्रोत्यांना केव्हाहि विसरत नाहींत. त्यांना ख््रूषर 
करण्याकरितां आपण तंग्रोरा हातांत घेऊन असलो 
आहोंत, याची त्यांना पक्षी जाणीव असते, आठ- 
वणहि असते. म्हणूनच श्रोत्यांवर त्यांची शोधक नजर 
चौफेर फिरते असते.भेफळ गायनांतीळ एकाद्या अंगा 
सुस्त होते असें दिसळें तर त्वरित पुढील अंग ते 
सुरू करतात. एखादी तयार्रांची जागा अथवा 
उपज घेऊन ती सुस्ती उडवून लावतात. बोल 
नटवून खुलवून म्हणतात. त्यांना भावनेचा ओलावा 
देतात. असे मुसलमान गायक विद्यार्थिदशेमध्ये 
आपल्या सेस्वाचें अपण करून एकाचेत्ताने 'रियाज' 
करतात. आपले नातेवाईक, ब्ायकामुळें, आईबाप 
यांची त्यांना आठवण/हि त्या वेळी होत नाही. आठ 
आठ, दहादहा तास भेहूनत कर" त्यांच्या हिशेबी 
नसते. * खूब खाना ओर दिमर। 1 रियाज करना ? 
हाच त्यांचा मंत्र! अगदी ' आत्मा मन्तव्यो 
श्रोतब्यो निदि्यातितव्यः * या सूत्रानुरूप त्यांचा 
दिनक्रम असतो. सुसलमान गायकांमध्ये रसील्या 
वृत्तीबरोवर ही रियाजी द्वात्ति हिंदू गायकांच्या मानानें 
फार मोठ्या प्रमाणांत असते. विद्येकरितां, कले- 
करितां, धर्माकरितां सर्वस्वाची कुर्बानी मुसलमान 
गायक'च करतात. ते आत्मसुख तुच्छ मानतात. 
याचीं दोन उदाहरणें येथें मुद्दाम देतों. प्रख्यात 
सारगीवाळे म. कादरबक्ष आपल्या वडिलांची गोष्ट 
सांगत, आपल्या शिष्यांना ताळीम द्यावयाच्या वेळी 
ते सगळें जग विसरत असत, त्या वेळीं त्यांना कोणी 


येऊन उपसर्ग दिलेला खपत नसे. कादरभक्षांची 
मातुःश्रो एके दिवशी सकाळांच वारली तेव्हां 
वडिलांना कळवावयाला ते शिष्याच्या घरी ताळीम 
चाळू असतांना गेळे आणि रडत रडत त्यांनीं ती 
बातमी त्यांना सांगितली, तेव्हां “अन्ने बेवकूब, रोता 
क्या है! जाओ, भाई बिराद्रोंको बुलावो, सत्र तय्यारी 
करो, फिर मुझे बुलाने आओ ? असें त्याला 
खडसावले व कांही विठ्रोष झालेच नाही असें 
समजून त्यांनीं ताळीम पुढें चाळू ठेवळी ! बडे गुलाम- 
अल्लींचे चुलते व वडील तारुण्यांत असेच शियाजी 
होते. योग्य कालीं त्यांच्या जमातीने त्यांची लमे 
ठरावेळी व रिवाजाप्रमाणे लम्मास लागणारे सव साहित्य 
( मुख्यतः तूप, रवा, बदाम, पिस्ते, खारीक, बेदाणा 
वगेरे ) त्यांच्या घरी आणून ठेवळे. रात्री हे दोघे 
भाऊ सामानाकडे पहात असले असतांना एक 


दुसऱ्याला म्हणतो, ““ सामान तो खूब इकट्डा हुआ 
भड. (तळी 
ट्‌ 


हां- मेहनत करनेके लिवे यह छः महिनेतक 
जाएगा. 

“ किर कया इरादा हे? 

“ अरे भाई, शादी तो कभीभी हो सकती हर 
ेकिन ये सामान देखकर और छः महिने मेहनत 
करनेको जी चाहता हे--- ?? 

आणि दुसरे दिवशी लयन लांबणीवर टाकल्याचा 
निश्चय दोघा भावांनी जमातीला जाहीर केला व 
दुप्पट जोरानें त्यांनी रियाज सुरू केला, आमच्या 
हिंदु गायकाने अशा प्रसंगी अगोदर लग्न उरकून 
घेतळं असतें, आणि मग मेहनतीकडे पाहिलें असतें ! 
भास्करघुबा बखल्यांनी आपल्या शिष्यांना मुसळ- 
मान गवई क्ली मेहनत करतात हें प्रत्यक्ष दाख- 
विण्याकरितां एकदां त्यांना संध्याकाळी नळओआाजारा- 
जवळच्या मुसलमानांच्या एका चाळींत नेलें, 
तळमजल्यावर एका खोलीतून भूपालीच्या स्वरांचा 
आरोह-अवरोद्द ऐकू थेत होता. बुवा रिष्यांसहू 
तेथच थब्रकळे व शिष्यांना * ऐका म्हणून त्यानी 
झुगन इशारा दिला. प्रथम प्रथम स्वर बरोभर 
लागत नव्हते. नंतर तासमराभे तेच स्वर लोंचदार, 
घुर्ळ एकू थेऊ लागल्यावर बुवांनी पुनः एकदा 
शिष्यांकडे सहेतुक पाहिलें व शिष्यांसह्द ते त्या 


ह. :4 
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प्रेमांपिया रंगीळे उस्ताद फेयाजखां 


गवबयाच्या खोलींत शिरळे. गवडू म्हातारे कालेखां 
होते. त्यांचे वय पाहून शिष्यांना तर अचेत्राच 
वाटला ! एवढ्या वयांत कीर्ति मिळविल्यावरहि अजून 
त्यांचा रियाज चाळूंचच होता व मरेपयेत राहणारहि 
होता. बुवांनी खांसाहेबांना सांगितळें : '* माझ्या 
शिष्यांना मेइनतीनें गळा कसा पाक सुरेल होतो हें 
दाखवायला घेऊन आलों होतों. - अकज्शीच मेहनत 
भास्करवुवांनी, सवाई गंधवोनीं गुरुगरही केली. 
बाळकृष्णबुवांचा तर दर गुरुवारी उपोषण करून सर्व 
चिज्ञांचा पाठ म्हणण्याचा क्रम आमरण चालूं होता. 
एका गुरुवारी मीं त्यांची ही उजळणी ऐकली होती. 
फेयाजखांनीं आजोबांपा्शीं वीस वगरे मेहनत केली 
होती तरी त्यांचा रोजचा रियाज चालूच असे. 
एकदां माझ्या स्नेह्याकडे पहांटे तीन वाजेपर्यत 
गायल्यावर खांसाहेब पलंगावर पहुडले-आम्हीदि 
हॉलमध्ये वेठकीवर झोपलो; तासाभराने जागे होऊन 
त्यांनीं लढत छेडायळा सुरुवात केळी व आम्ही 
सकाळी आठाला उठेपयेत त्यांची अनेक उत्तर- 
रागांची छेड स्वतःशी चाळूंच होती. आयुष्यांत 
ध्येय एकच, कार्य एकच, हाच त्यांचा बाणा ! संगीत- 
तपश्चर्थेची मुदत खांसाहेबांनीं ठरविली नाही---मृत्यूने 
ठरविली ! 

फेयाजखांसारखे मुसलमान गबयी व्यसनी असत 
“पण तें व्यसन रियाजाकरितां एकाग्रता करावयाळा 
मदत म्हणून ते लावून घेत ! मग ते कायमचें राही. 
त्याचीहि सुदत मृत्यूच ठरवितो. फेयांजखांना जलो- 
दर झाल्यावर दारू कमी करण्यास डॉक्टरांनी 
सांगावें, . त्यांनींहि “ हो” म्हणावे-पण त्यांचें 
व्यसन त्यांच्याबरोबरच मृत्यूने नेले हें अखेरचं सत्य ! 
खांसाहेब मेफलीहून आल्यावर त्यांचे शिष्य अश्शी र- 
महंमद त्यांचा कोट निघायची बाट पहात टेहळणी 
करीत. कोट काढून खुंटीवर ठेवून ते झोंपायला गेले 
की निदागीच्या पैश्ांतील हाताळा लागेल ती रक्कम 
काहून धरांत शिल्लक ठेवायची चलाखी बशीर 
महंमद करीत असत. कारण दुसऱ्या दिवशीं राहिलेले 
पैसे : जानी बॉकर * नाहीं तर ' व्हाइट हॉर्स ) किंबा 
आलेगेळे गरजू घेऊन जात असत. जिवंत असे- 
प्थेत या शिष्याने अशा क्टूपतीनें खांसाहेबांचा बराच 
पेसा शिलक्रींत टाकळा, पण हा इमानी शिष्यच 


नव, '७ ४९ 
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ते जवळजवळ व्यसनासारखेच ! 


खांसाहेबांच्या अगोदर गुजरला, आमच्यांत व्यसन 
करण्याची हिंमत नाहीं; अन्‌ केलें तर त॑ आपल्या 
ध्येयप्राप्तीच्या कष्टाकरितां आहे, हें आम्ही विसरतो, 
आणि मग थ्येय्रप्राप्ति नाही. आणि व्यसनांतून 
सुटकाहि नाहीं अशी आमची दुहेरी वाईट स्थिति 
होतें. व्यतनाखेरीज रिवाज करतांच येत नाहीं असें 
माझे म्हणणें नाहीं. के. बाळकृष्णबुवा' व वझेबुबा 
निर्व्यसनी होते असे म्हणतात. तरीहि बाळकृष्ण- 
वुवांना चिलीम लागेच ! आणि वशझेबुवांना 
तंब्राखूचा बार भराबाच लागे. आणि त्यांचें खाणे १ 
८ खाना ओर 
गाना हरा त्यांचा मंत्र अते. पण दोघांनींहि मेहनत 
खूप केळी. आतांच्या गायक्रांत व्यवनहि नाहीं, 
भेहनतहि नाही अन्‌ खा्णेंहि नाहींच नाहीं ! अल्ली 
वस्तुस्थिति आढळते. 
श्रोत्यांची कदर राखण्याची होस 
ज्ुपदधमाराप्रमाणें संगीतांदील सर्व गावनप्रकारां- 
चा फेयाजखांनीं रसिकपण परामरी घेतला. टुंगरी, 
दाद्‌रे, गझळ, कवाली म्हणण्यांत त्यांना कमीपणा 
कधींच वाटला नाहीं. एखादा धमार तासभर छेडून 
ख्याल म्हटल्यावर, “ पानी भरेली ? हा गाजलेला 
दादरा किंवा “ अत्र काली बदरियॉ आई हें सावन- 
गीत, किंवा “ कत्ल मुझे कर डाला रामा हा दादेरे- 
वजा गझळहि ते तितकेच रंगून गात. याच्या 
मुळाशी त्यांची निष्कपट रसीली वृत्ति ब श्रोत्यांची 
कदर राखण्याची होस दिसे. कोणी त्यांना असें 
हलकें गाणे गायल्यात्रद्वळ छेडळें तर “* पेटके वास्त 
सत्र करना पडता हे ? असें ते वरून म्हणत. तरी हे 
गायन चाळू असतांना त्यांचा रंगळेला मिजाज 
पाहिला की वरील कारण खोटें वाटू लागे, आणि 
कोणच्याहि गायनांतील रस चाखण्याची हृपापळेली 
त्यांची रसलोलुप वृत्तीच जाहीरपणे दिसे, * पेटके 
वास्ते > करणाऱ्या गायकाच्या चेहऱ्यावर “ मजबूरी 
दिसते. ती फेय्याजखांमध्ये जरासुद्धा केव्हांहि दिसली 
नाही, पुण्याच्या संगी[त-परिषदेमध्यें द्रबारी गायल्या- 
बर “ अबू थोडा दादराभी होना चाहिये असें म्हणून 
त्यांनीं “कत्ल मुझे कर डाला? हा दादरा सुरू केला. 
६ स॒त्य वदे वचनाला नाथा हे “एकच प्याल्यां तील 
लोकांप्रेय पद याच दाढऱ्याच्या चाढीवर रचलं 
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नवभारत 


गेळें आहे, हे खांसाहेबांना माहीत असल्यामुळें 
त्यांनी मराठी श्रोत्यांना खूप्र करण्याकरितां हा 
दादरा रंगून म्हटला व संत्रंध श्रोतृगणाचचा दुवा 
घेतला, याला म्हणतात श्रोत्यांची कदर करणें ! 
खरा रसिक गायनाचा कोणताहि प्रकार 
नीच मानीत नाहीं, अवगणीत नार्ही, सर्व 
प्रकारांतील ती ती मजा, ती ती ठत्फ, तो तो 
रस तो मजेने चाखतो. जीवनामध्ये सर्व प्रकारच्या 
संगीताला स्थान आहे, जागा आहे याची त्याला 
जाणीव असते. म्हणूनच त्याला सर्वप्रकारच्या 
संगीताचे खरं मोल कळलेले असते. तो कोत्या 
मनाचा नसतो. 'अमृतमंथना*ची हिंदी आवृत्ति 
पाहिल्यावर फेयाजखां घरी आले तेव्हां हामीनियम 
घेऊन त्यांतील * रात आई हे नया रंग जमानेके 
लिए ' हा शांता आपटेने म्हटलेला गझळ तासभर 
तऱ्हेतऱ्हेनं छेडीत बसले होते असें दुसऱ्याच दिवशी 
त्यांचा |शिष्य महंमद बशीर मला सांगत होता. 
रसाठी दत्त ते| हीच ! या वृत्तीच्या अभावाचुळें 
आमच्यांत]ल कित्येक गायक “ रखे ' राहिलेळे 
दिसतात. ते ख्यालसुद्धां रंगून गात नाहींत, 
गाण्यांत रंग येणे म्हणजे काय हें त्यांच्या गांबीहि 
नसतं, दुसऱ्या गायकाच्या भफडींत हे हजर असले 
अनू मफल रग तर| यांच न्यह्रे भकास, नाही 
तर सुतक दिसतात. इतर श्रोते तृत्त भेहऱ्याने 
वब अत;करणान * मजा आला बुवा असे उद्गार 
काढात लफलातून माहेर पडतात तेव्हां हे माफीच्या 
साक्षीदार प्रमाणे तोड चुकवीत तेथून निसटतात ! 
संगीताचा मूळ हतूच यांना माहीत झालेला नततो 
एकेंद्र जीवनातच यांची स्थिति 'इतो भ्रष्टस्ततो 
अष्ट: | अशी असते. असे गायकच खऱ्या रसील्या 
गायनाचे शत्रू असतात. त्यांना खूप समाधान वाटतें, 
आपण अमक्या खांसाहेबाळा गझल-कवाळी गातो 
म्हणून छान छेडला ! पण त्याळा छेडण्याऐब्जी ते 
स्वतःलाच रसापासून पारखे करून घेतात, हूं त्यांच्या 
व्यानींहि येत नाहीं, निच कूड ! 

गझलन्कव्वाळी गायन म्हणजे आपल्याकडील 
भजनगायनच होय ! परमेश्वराची ( अल्लाची ) स्तुति 
ब आळवबण॑| त्या काव्यात असते, मुसलमान क्त 
परमश्वर ब भक्त याचे नाते आशकमाझुका- 


प्रमाणेंच भानून आपली कव्वाली ( भजने ) रचतो. 
आणि चांगले चांगले गवई हें काब्य-या कव्वाल्या 
रंगून गातात. बडे महंमदखा हे उत्तम ' कव्वाल 
होते. म. अल्लादियाखॉ यांचे बंधु हेदरखॉ, म. 
नथ्थनखा हे मोहरममध्ये 'म्सींया> ( ह्सन-हसेनवरील 
शोकगीतं ) उत्तम गात असत. अजूनहि जालंदरचे 
प्रख्याता गवई मुबारकअलीखॉ, फतेअलीखॉ 
लाहार रोडयावर गुरुवार-शुक्रवारी आपल्या साथी- 
दारांसह ढोलकावर ऐकण्यासारखी कव्वाली गातात 
आमच्या इकडीळ गवई अप्टपदी गातांना, पंक्‍तींत 
बाक म्हणतांना त्यांना कसीपणा वाटत 
नाही. कव्वाली गायनाला हलके मानणारे अज्ञहि 
तर आहेतच, पण मूखहि आहेत. कैयाजखां- 
प्रमाणच भास्करबुवा, मंजीखा यांना टुंभरी, पदें 
गावयाला क्र्धीहि कमीपणा वाटला नाही. मंजीखां 
तर भावगीतेंहि उत्तम गात हें महश्ूरच आहे. 
प्रेमांपिया ' चिजांसुळें अजरामर 

: प्रेमविया , या नांवानें फेयाजखासाहेबांनी 
उप्कळ चिजा रचलेल्या आहे. त्यांतल्या मला जेवढ्या 
।मळाल्या आहेत, त्या त्रितालांतील असून त्यांच्या 
गायकाच्या विशिष्ट ढंगाने परिपूर्ण आहेत. ' मोरे 
मदर अज ही चीज या ( जयजयवंती ) रागांतील 
अनक सुन्या चिजांहूनहि उठावदार आहे. ' चलो 
हट] जावो सेवा ) हा सोहोनीतील दादरा अद्वितीय 
आहे. अखिया उनसो लाग रही ? ही झिंजोटींतील 
नतालाताल चीज ढगदार्‌ असून अज्ली दसरी चीज 
ऐकण्यांत नाहा. ' अय्‌ मोरी छांडो ) ही सुगराइ- 
मधल चोज मुरू होतांच गायकाला भेफळ ताब्यांत 
नता अते, अश हिची ढंगदार रचना आहे. तयार 
गळ्याच्या गायकाने रंग मारावा अशी 


ग च लज्जतदार 
ह्‌ ब आहू, ' केस कर राखू जया ' हा शाम- 
कल्याणांतील छोटा ख्याल लयीच्या त्रितालामधं 
गाण्यास अर 


0 ३. पत मधुर आहे. “ सगरी उमरिया मोरी 

न| निद्रामनी-सारंगांतील पाज लयीला आड असून 
लयीत मुरळेला गायक गाऊं लागला तर हां हां 
म्हणतां रंगभल्न ती ल 


याळा अगदीं सोपी करून 

खवितो. 
झज. क भाजाच्या रचनेत खांसाहेबांची 
*यबद्धता, र्‍सीळेपणा, ढंग, बहश्रतता ही 


रपूर ओतली 
झुरपूर 1 आहेत, त्यांच्या “ सें कर आयी 


ष्‌ ठ 
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न््« शी अमृतमहोत्सवी, ) ->७ 
वर्ष /4 
र्श्ट क ग्र क ळर 


अ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रेमपिया रंगीले 


पियां संग रंगरलियॉ ', या पूरिया रागांतील चिजेचें 
कराचीचे के, गोठ लखमीचेद ईसरदास यांनीं स्वत: 
घेतलेले ग्रामोफोन रेकॉड ( दहां मिनिटांचे ) मा. मनहर 
ववे यांच्याजवळ आहे. आणखी त्यांचीं एकदोन अशींच 
रेकॉर्डस्‌ त्यांच्या संग्रहांत आहेत. मास्टस व्हॉईस कंपनी- 
नें पंधरा वर्षांपूर्वी त्यांच्या रेकॉ्डेस्‌ व्यायला हव्या 
होत्या, त्या वेळी ते ऐन उमेर्दीत दमदार गात अतत. 
हिंदुस्थान कंपनीने त्या काळांत घेतलेल्या रेकॉडस्‌- 
मध्ये तोडी ( 'गरवा सें संग लागी! ), परज ( 'मन- 
मोहन?), नटविहाग (झन्‌ झन्‌ झन्‌ पायल ) या रागां- 
च्या रेकॉडूस उत्तम असून त्यांत खांसाहेत्र दिसतात. 
त्या मानानें “ बनावो बततियरॉ ' हा रंगीला दादरा 
रंगला नाहीं. या रेकॉडरसचे रेकाडिंग मा. व्हॉ. 
कपर्नाच्याइतर्के सुचक नसूनहि त्या ऐकायला बऱ्या 
आहेत. खानदानी चिजांचें रेकॉडिंग करतांना 
गायकाची तबियत पाहून रोज एकदोनच घेतल्या 
तरच त्या उत्तम उतरतात. या दृष्टीनं केसरबाइच्या 
रेको्रसूचें ध्वनिमुद्रय अत्युत्तम झाळें आहे. ते धाईने 
उरकलेळें वाटत नाहीं. त््वेंच फेयाजखांनीं दिलेल्या 
“रामकली चेहि ध्वानिसुद्रण उत्तम झाळें आहे, पण वय- 
परत्वे त्यांच्या गळ्याच्या घुमाऱ्याचा जोर व तान- 
आलापातीळ कस राहिला नाहीं. हें उतरलेल्या 
गायनांत स्पष्ट दिसते. म्हणूनच टें *निमुद्रण पंघरा 
वब्।पूर्वी व्हावयाला हवे होतें. 

खांसाहेबांनी रचलेल्या अनमोल चौजांचे 
ध्वनिमुद्रण सांगोपांग करून घेणारी एकहि शेक्षणिक 
संगात-संस्था नाहीं, अशा संस्था नसल्यामुळें 
के. भास्करबुवा, केशवराव भोसले, बाळकृष्ण- 
बुवा, अल्लादियाखां, मौ्याजान, कालेखां, 
उमरावखां, हाफीजखां, ब्यीरखां यांसारख्या अव्वल 
दर्जाच्या कलावंतांचें गाणे रेकोडेच्याल्यानेंतुद्धां मागे 
राहिळें नाही, हें या कलेचें केवढें दुदव ! बडोदा, 
ग्वाळेर, इंदोर, कोल्हापूर येथील संस्थानिक संगीतावर 
वेसा खर्चे करीत असूनहि त्यांना एवढें कार्य करण्याच 


उस्ताद फेयाजखां 


जमले नाहीं, म. रहिभतखांची एडिसनच्या ग्रामोफोन- 
वरील वांगडी परवांच मा. कृष्णरावांच्या घरी ऐकतांना 
तिच्यांतील मधुर दाणेदार तयार तान ऐकून तेर 
मला फारच चुटपुट लागली कीं, अश्या छू्पाने वरील 
कलावंतांचें गाणे राखून ठेवण्याचे कोणालाच कसें 
जसलें नाही १ झोराजाई, म. अबदुल करीमखां, 
मोजुद्दीनखां, जानकीब्राई, गोह्रजान, मलकाजान 
यांचे थोडे नमुने या ख्पानं मार्गे राहिले; पण वरील 
किती तरी कलावंतांचे गाणें त्यांच्याबरोबरच 
गेळें | फेयाजखांनीं वरीलप्रमाणे उत्तमोत्तम चीजा 
रचून त्या आपल्या शिष्यांस पढविल्यामुळें अभिजात 
संगीतांत बहुमोळाची भर या नवरचनेमुळें झाली, 
संदारंग-अदारंग-मनरंगांप्रमाणें 'प्रेमपिया हि चीजां- 
मळें अजरामर झाले आहेत. 

फेयाजखांचे शिष्य हयात पुष्कळ आहेत. पण 
त्यांचा ढंग आणि रसीलेपणा दुर्देवाने एकांतहि 
उतरला नाहीं ! श्री, रातंजनकरांसारखे जाणते 
शिक्षित विद्यार्थीहि खांताहेबांच्या सोबतीत राहूनसुद्धां 
: खे च राहिळे याचे आश्चर्य वाटते ! त्यांच्या 
गाण्यांत खांसाहेबांचा ढंगहि नाही अन्‌ रंगहि 
नाहीं, तंत्र मात्र खूप आहे, सरगम तयार आहि, 
याददास अच्छी आहे, पण गाण्यांत प्रेम नार्ही. 
महेमदवशीरमध्ये खांसोहेबांचा ढंग होता पण 
बिचारा अल्पवयी ठरला, शराफतमध्येंहा ढंग आहे, 
परंतु अलीकडे तो कुठें आहे व त्याचा रियाज 
चाळू आहे काँ नाही, हे कळत नाही. एवंच, 
खांसाहेबांचें गाणें जिवंत रूपानें एकाहि शिष्यामध्यं 
नाहीं ही दुर्देवाची खरी कहागी आहे ! खांसाहेबांच्या 
मृत्यूने ज्रुमद गेळा, घमारहि गेलाच ! पग ख्पालाचा 
ढंगदार अस्ताई-अंत्राहि गेला !! ही हानि न भरून 
नित्रणारी आहे. रंगीले घराण्याचें रंगीलें गाणें आतां 
ऐकात्रयाला मिळाबयाचें नाहीं. त्या रात्री आणि 
त्या रंगदार मेफळी यांच्या नुततत्या आठवर्णाच 
काढावयाच्या ! ! ! 


स ल ८ 


भक्त आपली प्राथना आपल्य़ा आराध्यदेवतेसमोर ज्या पद्धवीने प्रस्तुत करतो, त्याच पद्धतीचे 
अनकरण म्हणजे श्यात्तीय संगीत होय, उत्ताद फैयाजखां ज्या वेळीं ठुमरी गात, तेव्हां ते इतके कांही तीन 
होऊन जात कां, जणू ते स्वत; रःघा असून आपल्या कन्ह्यार। प्रसालाप करत आहित, अता भात हाई 
-ऱर्‍महात्मा भगवान दीन, संपादक, “ नया हिन्द अलाहाबाद 
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द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


आचार्य हॅ. द. जावडेकर 


र... हक 


गा अ 


रविंद्‌ यांच्या पुण्यस्मृतीस 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनं आश्चयवत्‌ वर्दति तथेव चान्यः | 
आश्चयवच्चेनमन्यः गयूणोति धुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ।। 


-ण"्भगवद्रीता 
नविद्यमपि परोक्ष भवति ब्रह्म स्वयंप्रकाशत्वात्‌ । सत्यं ज्ञानं 


अनन्त त्रहोत्येतत्तल्य लक्षणं प्रथते ।॥। -ण्रोकराचाय 


योगेराज 


आपला जन्म इ. स. १८७२ सालीं झाला. पूज्य बापूजींच्या नं 

तीनच वषीरनीं आपण जन्मास आलां, आणि त्यांच्या तनानळ बोवा 
आंत आपलें देहावसान झालें. आपण जन्मास आलां, तेव्हां हा देश ब्रिटिशांचा 
गुलाम होता आणि आपण जेथें देह सोडलळांत, त्या पॉडेचरीसारखी कांही 
ठिकाणे फ्रेचांची व कांही पोतुगीजांची गुळाम आहेत. ही फ्रेंच व पोर्दुगीज साम्राज्य- 
शाही अद्यापि नष्ट झाली नाहीं म्हणूनच आपण या स्वतंत्र भारतांत आला 
नाहीं काय र पण आपण आज तेथेहि देहरूपाने उरला नाहीं. आपली आत्मज्योति 
त्या शान्त तेजांत विलीन झाली, हं ज्नान्त तेज देशकालांनीं विभागलेले किंबा 
मर्यादित झालेलें नाहीं, तें अनंत आहे, तें चेतन्यमय आहे, असे त्याचें वर्णन भवृहरीनें 
केळेलें आहे. कोणत्याहि देशांतील व कोणत्याहि काळांतील मानवाळा प्या 
प्रयत्नांनी ती शान्ति आणि ती तेजस्विता प्राप्त करून घेतां थेते असाच याचा 
अर्थ ना? ती शांति व ती तेजस्विता आपण प्राप्त करून घेतली होती. यामुळें 
आपलें जीवन सवे जगाला पूज्य आणि आदरणीय वाटडे, * तोड़ 


आपण जन्मलां तेव्हां आम्ही सर्वस्थींच गुलाम बनलो होतो. आमचा 
स्वाभिमान नष्ट झाला होता. एखाद्याच्या पोटी असामान्य बुद्धिमत्तेचा न जन्मांत 
आला, तर त्याला आयू. सी, एस्‌. करावें, येवढीच आमची मनीचा असे, मान्य 
कुटुंबांत सामान्य बुद्धीचा मुलगा मामलेदार व्हावा आणि त्यानें स्वकुलाचा 
उद्धार त आणि असामान्य बुद्धीचा तेजस्वी हिरा निपजळा, तर त्यानें कलेक्टर 
होऊन आपल्या कुलाचा उद्धार करावा, यांतच त्या घेळीं कृताथ शी 
जाई. आपल्या वडिलांनी आपलें हेंच स्थान योजिले होते. पण आगे क्य 


ष्र 
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योगी अरबिंद यांच्या पुण्यस्मृ्तास 
तं स्थान मिळवू शकलां नाहीं. त्या वेळीं आपल्या आप्तेष्टांची किती निराशा झाली 
असेल ! 


पण सयाजीरावमहाराज यांनीं आपल्या वुद्धिमत्तेचे चीज करण्याचे ठरविलें, 
ते एक राष्ट्रीय वृत्तीचे संस्थानिक होते. त्या वेळी राष्ट्रीय इृत्ति हा अविवेक समजला 
जात होता. त्रिटिद्यांच्या मर्ते तो गुन्हाच होता. पण व्यवहारी माणसाला अविवेक 
आणि राज्यकत्यीना गुन्हा म्हणून वाटणारा हा राष्ट्रीयत्वाचा सद्गुण त्या वेळीं आपणां- 
मध्ये दुर्दम्य स्बर्पांत प्रकट होऊं लागला होता. त्या वेळीं राष्ट्रीयत्व हेंच आपले 'त्रह्म 
बनळें होतें. त्या वेळी ही राष्ट्रीयत्वाची प्रेरणा म्हणजेच जगन्मातेचा साक्षात्कार अज्ञा 
आपली भावना झाली, ही राष्ट्रीयत्वाची जोपासना आपण बडोद्याच्या तरुण 
विद्यारथ्यींच्या मनांत करीत असतां आपणांस बंगालमध्ये हे राष्ट्रीयत्व क्रांतिकारक 
स्वरूपांत प्रकट झालेळें दिसले. तिकडे आपण खेळे गेलां, 

बंगालमध्ये १९०५-१० च्या दरम्यान भारतीय राष्ट्रीवत्व कालीमातेच्या 
ह्यार्स प्रकट होऊं लागलें; आधुनिक भारतांत निर्माण होणारी ही राष्ट्रशाक्ति 
जगांत एक आध्यात्मिक बळ निमीण करीत आहि, अक्की आपला निष्ठा बळावू 
लागली. पांचशे वषीपूर्वाी युरोपांत एक नवजीवन निमाग झालें, त्याहून श्रेष्ट 
आणि व्यापक असें एक आध्यात्मिक नवजीवन आधुनिक भारतांत निमाण होत 
आहे, अशी घोषणा आपण केळी, वंगभंगाच्या चळवळींत निभेळ स्वातंत्र्याची 
प्रेरणा प्रथम आपणच निर्माण केली, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, बहिष्कार आणि 
स्वातंत्र्य ही राष्ट्रीय पक्षाची चतुःसूत्री आपणच ठरवून दिली, बाहिष्कारयोग 
आणि निःशस्त्र-प्रतिकार या साधनांनी मारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करून 
घेतां येईल ही श्रद्धा प्रथम आपणच बोळून दाखविली : 

५ (१) ०णा' तीतेश[(४ (० 8७०0९३1, (0 13090०0, (0 1?98510९ 
1९858110९0 1९58 ॥1९2 ॥७ज९ जे त्र ]खाल्शाप] होते 531100] 
उणा. 071 १२8 तलशातेड एगा० 0० पतात छ०॥त शा४९ 
॥॥॥९ ७३६॥॥७]७ ॥॥७॥९७९तेला(टते 11 11130'घ 00 ६४ 7७५०] 
१००७५ ठा 0४ गाजी जिल कात ९५९९] ॥1९55पा'९. 

हे आपले दाब्द भारताच्या इतिहासांत सुवर्णाक्षरांनी लिहिळेळे आहेत. पण 
हे हाब्द पुरे करण्याचें कार्य आपणांभ्त सोडावे लागळें. आपणांवर बॉबकटाचा 
स्वटळा भरला होता त्यांतून आपली मुक्तता झाळी, तरीहि आपगांस हद्दपार 
करण्याचा निश्चय सेतानी सत्तेने केळा होता. पण या सेतानाकडे पाहण्याचीहि 
आपली दृष्टि सामान्य मनुष्यांच्या दृष्टीहून भिन्न बनली होती. हा सेतानहि 
परसेश्वराचेच कार्ये करीत आहे, या इत्तीचा साक्षात्कार आपणांस झाला. वासुदेव- 
श्रीकृष्ण आणि कंस-जरासंध ही सर्व एकाच भगवंताची लीला आहि, असे आपण 
बोळत होता. '* या अपूर्व ळढयांतून एक अभिनव आध्यात्मिक क्रान्ति जगांत 
घडून येईल. पण तुम्ही आपली निभेळ स्वातंत्र्यावरीळ, वहिष्कारावरील आणि 
निः्स्त्रप्रतिकारावरीळ निष्ठा अर्व्याभिचारी ठेवा २ असा संदेश देऊन आपण 
राजकीय क्षेत्राचा निरोप घेतलां ] 

आपण एक राष्ट्रीय पक्ष निमीण केला; त्याळा एक कार्यक्रपहि. दिला, 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पण त्या पक्षाचे नेतृत्व सोडून आपण दुसरीकडे गेलां, तस करणे त्या वेळीं आपणांस 
अपरिहार्यच होतें, त्या वेळीं राष्ट्रीय पक्षाला आपण पुढील दिळासा दिलांत : 

6 १]] छा'९ 1109011005 एर 1 ॥] हा (0१-5३ तटा 
धात 0119 गाला 110 टळा९$, 1100 िक३०२३8ा'ते (1111710) 
1 ऐहा' शाी]1101. 0"॥८ 111९115, ७]ठ 119९९ ]९त 1101100, 
18९ ९९) 5017 ॥९1] 01 जाडा उती दाते ट्णायपाच्ाती ७ 
शया पड, डाक शाठप (0 0९ ॥1९ 0109४01155 01 काऱ ठाणा ७ा' 
11100211९1; प ९४९] [11९9 ॥॥७९॥९ 110 8001 [0 ती] खा९ 
शालो डे हाट लाल! ट्या 0! 1 ७४०10 ७त७ 1७४०७01. 
ग यरा०'९॥॥९ 1001815 ६५ लाडाठतीकाड 0. ७९ गिपांपा'७, 
गोपा. फत्चा[10 (11९1191) ७० 5 ९0111९, 0४111 11 (11९ 17118 
० खक], ]॥०७०0] पातला तह[ल्, 8पा'७ ०! ९एला[प9] ९1101'2- 
९11९९ ४0 [॥॥1॥1)1] ॥110 घोफचडड पापात पश्‍र्ञ ॥]10 1'९31)01181- 
७] पाला 1९५ 07९ 11०9. ०1] (0 ला. [पतात ००8३(९॥"1(४ 
एप (0 (11९ ॥०॥त. 

या आपल्या अखेरच्या संदेशांत ' तुमचे क्रांतिकार्य पुर॑ं करणारा आगि 
या क्रांतीतून जगत्क्तांतीचा मार्ग प्रज्यालित करणारा नेता परमेश्वर तुम्हांस देईल 
असें आश्वासन देऊन आपण त्या परमेश्वराच्या शोधासाठी पॉडेचरीसं निघून गेलां ! 


हे आपले उद्गार १९०९ च्या जुलेंतीळ आहेत. त्याच वर्षांच्या डिसेंचरांत 
॥. मद्रास येथें भरलेल्या राष्ट्रीय सभेला पुढील संदेश दक्षिण आफ्रिकेतून 
पाठावला हाता : 

५“ [५1 8150 5उप७5 ॥॥॥॥॥ ए0पत९1110 ०एश' छाव 
००10011७11 0पा' ४1101 01) 0958100 1०81591100 8पएल ६३ 
1153 शा ९5०॥11)९त, ७४९ ७ए०पात 0९॥९]811९ शत ठा. 0], ॥ठा' 
[]102 11110 11]3 ० डल 111 वाह, ]॥३३1ए९ 7९51581100 
8 त) 1119111101] 0810008. 115 ७०" ०! त्वया] 8३00४, 
धा] क इपा'० 1 प] ॥01पात ॥॥॥॥ 1 [5 (1९ खा] ७९ 
पका, 18 डपा[टत (0 एट छ्ापाड 0! ठ्पा' 0९ 
णाला 5 ७ 115९0४ ० 1९ 11103 क्ोठांटाड, 1011215 ११ 
च्च एल 11001९0 1९5111 01) 1100९" ०1 ए11128101-8 ला1]120- 
ठा] 1३९ खा हंठलाटट 0! ९ 11801९5 (४10९, 1त्ा'९0४ ॥ 
11९४६01 01 ॥]॥७ ता 1९ 1111911 घात एला 153 "॥३॥1110० ]७त- 
19 (6 ३ पाप.” 


आजं आम्ही हे शब्द वाचू लागलों म्हणजे आम्हांढा अर्धं वाटते र्की, 
आपण जो नेता आमच्या राष्ट्रीय आंदोळनास परमेश्वर पा 
तो हाच नेता असाबा. पण १९०९ च्या मद्रास-कॉ 
या शब्दांत इतका अर्थ दिसडा असेळ काय ? मद्रास 
राष्ट्रोय पक्षाळा जिने बाहेर काहून लाविले 
या वेळीं टिळक मंडाळेंत होते; आपण, 


8])011 
०७1९ छत ठा 1, 


ठबील असें म्हणालांत 
ग्रेसळा जमलेल्या प्रातेनिधीना 
ची १९०९ ची कांग्रेस म्हणजें 
अशी प्रागातेकांची सनदशीर कॉंग्रेस, 
अरविंद बाबू, पॉडेचरीच्या वाटेवर होतां. 
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योगी अरविंद यांच्या पुण्यस्पृतीस 


या. कॉंग्रेसमध्ये वरीळ संदेश वाचला गेला तेव्हां “ आधुनिक संस्कृति 
ही काळ्याकुट्ट हिंसावादावर आधारलेली आहे आणि ती मोठ्या वेगाने आत्म- 
घाताच्या द्रीकडे 'घांब घेत आहे आणि यांतून मानवसंस्कृतीला बचाविण्याचे 
कार्य करण्याचें सामथ्य़े या ' निःदास्त्रप्रतिकाराच्या साधनां त आहे ” हे विचार 
थोडे हास्यास्पदचच वाटले असतील ! 


ह. 


पण आम्हांस ते शब्द यथार्थ वाटतात. पुढे बापूजी हिंदुस्थानांत आले. त्यांनी, 
योगिराज, आपण शिकविलेल्या जहिष्कारास “ असहकार ” असें नांब,दिळें आणि 
* निःदास्त्रप्रतिकार ( 1४58196 1९51581106 ) ? याला * सत्याग्रह ' हे नांब दिलें. 
या “ असहकारा नें व ' सत्याग्रह 'नें संपूर्ण स्वांतंत्य मिळूं शकेल, हें आतां 
सवाना पटूं लागलें. कारण ते त्यांनीं बहुतांशी करूनच दाखाविलें. 
पण त्यांचे स्वराज्य, त्यांचें 'रामराज्य', त्यांचे तै “आत्मराज्य? अद्यापि दूरच 
आहे. आतां आम्हांस समाजवादाची, दोतकरी-कासकरी राज्याची, समाजसत्ताक 
लोकशाहीची तहान लागली आहे. अरापूर्जींनीं सांगितळें की, ' हेंहि ध्येय तुम्हांस 
अनत्याचारी असहकारानें व सत्याग्रहाने मिळेळ ". आमच्य'पैकी पुष्कळांच्या बुद्धीला 
अद्यापि हें पटत नाहीं. तेहि जनतेनं करून दाखविलें म्हणजे पटेळ, जनतेला 
योगिराज अरविंद आणि म. गांधी यांच्यांतील मेद समजत नाहीं, तिला निष्ठा बाटते 
कीं, आपण या'च थोर मार्गाने गेलो, तर आपणांस हींहि साध्ये प्राप्त होतील. ही 
जनतेची निष्ठा, योगिराज, आपण व महात्मार्जांनींच निमाण केली ना? 
ईंब्वरः सर्वभूतानां हददेशे्जन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वेमावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शा धि स्थानं प्राप्स्यसि ज्ाश्वतम्‌ ।॥। 
बापूजींनी व, योगिराज, आपण आम्हांस या “ळोकांचा अर्थ समजावून 
सांगितला. आपण ती “परा शांति? आणि ते “ श्याश्वत स्थान * प्राप्त करून घेतलें 
अशी आमची खात्री झाली, सुमारे अडीच-तीन हजार वर्षापूर्वी होऊन गेलेले 
श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध व महावीर हे धर्मपुरुब कसे अतावेत व त्यांनीं आपला प्रभाव 
कोणत्या सामथ्योरने पाडिला असेल याचा कांहींसा प्रत्यय आपण आणून दिलां. 
आपणांस दिसणारें तें दिव्य तेज आमच्याहि अंतःकरणांत आहे, आणि 
आपण प्राप्त करून घेतलेली शांति आम्हांसदि प्राप्त करून घेतां येईल, ही निष्ठा, 
योगिराज, आपण जागत केळी, या आपल्या वडणांतून आम्ही कर्धी उतराई होऊं १ 
आपलें ते आध्यात्मिक जगत्क्रांतीचे काये भारतीयांच्या हातून तडीस जावो, हीच 
उत्कट इच्छा आपल्या पुण्यस्मृतीस आदरांजाळे अर्पण करतांना व्यक्त करतो, 


ज्यांनीं आपल्या हातांत तजनशील निच्छक्तीचें धनुष्य पक्के धरून सुसज्ज ठेविलें 
हाते, अश्या थोर महृ्षींपेक्री श्रीञरविन्द घोष हे रोअटचे होत. ->रोमा रोलाॉ 
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*्ट< | ॥ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सरदार बहुनभाइह बटलळ ; पृण्यस्नरण 


विसाव्या शतकाच्या पहिल्या ए्चविज्षींत 
बाल-पालळ या त्रिमूर्तीश्ली आपला देज परिन्षित 
झाला होता. दुसऱ्या पंचविद्लींत “ महात्माजी- 
सरदार-जवाहरलाल्जी ” ही त्रिमूर्ति त्याचें आराध्य 
दैवत बनली, आज तिच्यांपैकी दोघांची जीवन- 
ज्योत मालवली आहे, 

महात्मा गांधींची भूमिका आध्यात्मिक होती. 
जवाहरलालजींची वेज्ञानिक म्हणतां येईल. सर- 
दारांनी राजनेतिक भूमिका सांभाळली ! राजकारण 
त्यांनी कर्मयोग्याप्रमाण चालविळें. महात्मारजी- 
सारखा तेजोराशे त्यांचा मार्गद्रीक नेता बनल्यावर 
त्यांचें जीवन एखाद्या तेजःपुज दीपशिल्ेप्रमाणे 
पेटत राहिलें. देशाचे पारतंत्र्य, देशांत होणारा 
अन्याय ही दूर करण्यासाठीं, न्यायाचे राज्य शांत 
स्थापण्यासाठां महात्मा गांधी झुंजत राहिले. त्या 
प्रचड संग्रामांत सरदारांनीही उडी टाकळी व शेवट- 
पर्यंत ते सरदारच राहिले ! 


: लाल- 


सरदारांच्या राजकोय जीवनाचे दोन खंड पड- 
तात : स्वातत्र्यसमग्रांभांत नेत्यांच्या भूमिकेवरून त्यांनी 
केळला कामागेरी व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर समथ 
मुत्सद्दी या नात्यानें त्यांनी केळेळी राज्यकारभाराची 
वहिवाट, या दोन्ही भूमिकावरून त्यांच्या अंगजे 
अतुळ गुण “ द्योये तेजो घृतिदीक्ष्यं युद्धे चाप्यपळ 
यनम्‌ ” हे राष्ट्राच्या प्रचीतीस आले होते ब 
हणूनच त्यान सरदारांना “ वज्रपुरुष ” अशी संज्ञा 
देली होती. पण सरदारांच्या व्यक्तिमत्त्वाची दसरी 
बाजू समाजाच्या दृष्टीसमोर फारशी कधी आलीच 
नाहा, त्याच्याशी  निकेट संब्रेंघे ठेवणाऱ्या 
थोड्या व्यक्तींनाच ( त्यांची संख्याहि कमी नाहीं ) 


त्या बाजूचा परिचय होत असे, व म्हणून कालि- 
दासाच्या आदर्श राजाप्रमाणे ते “' अवृष्यश्वाभि- 
गम्वश्च ” असल्याची त्यांना प्रतीति येई 
बहिणीचे कसं होइल? 

सरदारांत कवींचे हृदय नसेळ पण मानवी हृद्य 
जहर ह्यते. वेयक्तिक व सामाजिक सुखदुःखांचे 
प्रातेथ्वनी त्यांतून निघत. अहमदाबादचे सप्रासिद्ठ 
डोक्‍्टर कानुगा यांच्या प्रेमळ ब वत्सल पत्नी श्री. 
नेन्दूबेन यांच्यामद्दळ सरदारांच्या मनांत उच्च व 
कोमल प्रकारचा भांगिनीभाव होता. लाहोर-कॉंग्रेस- 
समयी डॉ. कानुगा खूप आजारी होते. खबर कळ- 
तांच सरदार अस्वस्थ झाले, लाहोरच्या बेठकीकडे 
त्यांचें लक्ष लागेना, “ माझी एकुलती एक बहीण 
तिचे कसे होईल! ” या विचाराने ते तळमळू 
ळागळे, महात्माजींनी त्यांना ताबडतोब अहमदा- 
आदेस पाठवून दिलें ! कानूगांच्या घरी पोचल्यावर 
ते खालींच सोप्यांत येरझाऱ्या घाळूं लागले, 
आंत जाण्याची त्यांची हिंमत होईना किंवा जिच्या- 
साठा घांबत आठे तिची भेट घेऊन तिचें सांत्वन 
करणेहि त्यांच्यानं झाळें नाहीं. खुद्द नन्दूबेन शान्त 
व स्वस्थ होत्या, सरदार आलेले कळतांच त्यांनीच 
माहूर येऊन त्यांना धीर दिला. डा. कानुगा नंतर 
आजारांतून उठ; पण सरदारांना दुःखाच्या 
कल्पनेने भाराक्रान्त केळें हे ही घटना सिद्ध करते. 

सरदारांना स्वतःचे चरित्र कधींच लिहिलें नाही 
ळखनाची त्यांना आवड नव्हती. * निजगुणकथा- 
पातक आपल्या हातून होण्याचें टाळण्याची 
भावनाहि असेल, पण एकदां ते मजजवळ बोळून 
गेळे होते : “ इतिहास लिहिण्यापेक्षा निर्माण कर- 
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सरदार वलूभभाई 


ण्यांत अधिक पुरुषार्थ नाहीं का?” त्यांच्यांत 
आत्मप्रोढि नव्हती पण आत्मविश्वास होता, स्वतः 
च्या मर्यादेचे भान होतें. 


: आपला जय असो? 


सरदारांशीं माझा परिचय १९२८ सालीं प्रथम 
झाला. त्यांच्या संस्मरणांतून नीतिबोधापेक्षां हृदय- 
परिचय अधिक होऊं शकेल. मी त्या वेळीं एम्‌. ए॒. 
च्या टम्स भरीत होतें आणि त्याच वेळीं बार- 
डोडीची चळवळ सुरू झाली होती. मुंबईत आम्ही 
विद्यार्थ्यांनी मिरवणूक, समा, प्रचार व निधि 
जमविणे वगेरे गडबड चालविली होती. जमविलळेळा 
निथि खुद्द सरदारांना अर्पण करावा म्हणून त्यांना 
आमंत्रण देण्यांत आलें. त्याप्रमाणें ते आले. त्याच 
वेळीं सला त्यांचे प्रथम दरीन झालें, अक्ली छाप 
मनावर नाहीं, परंतु प्रभाव मात्र पडला खरा. 
त्यांच्या भाषणांतीळ पहिळें वाक्‍य हैं होतेः 
:: विद्याथ्यीनो, तुम्ही आज एक महत्त्वाची गोष्ट 
शिकलांत, ती म्हणजे शिस्त. शिस्तीशिवाय 
चचळवळ व्यर्थ आहे. ” 

माझ्या आठवणीप्रमाणें फोर्टमधीलळ एक्पेल्शि- 
अर थिएटरांत मोठी सभा भरविण्यांत आली वब 
त्यांना निधि अर्पण करण्यांत आला. ते व्यास- 
पाठावर प्रमुख आसनावर बसळे होते ब मी दुरून 
गंमत पहात होतें. या साऱ्या घांदळींत मीही उत्सा- 
हाने आपला वांटा उचलला होता, जसा इतर 
अनेकजणांना उचलला होता. एकाएकी समभा- 
संचालकांकडून मला बोलावणे आळे : “* तुमच्या 
हस्ते निधीर्चे ताट सरदारांना अर्पण करावयाचे 
आहि. पुढें या. ” हे शब्द ऐकतांच मी तर बावरीच 
झालें ! ते केवढे थोर पुरुष ! मी किती क्षुद्र ! अशी 
भावना मनांत उत्पन झाली, मी संकोच कडू 
लागलें. पग माझे कांहीं न चालतां स्पयांनीं मरळेळं 
ताट माझ्या हातांत देण्यांत आळे. मनांत अनेक 
भावनांचा मुग्ध गोंधळ चालला असतांना मीत्या 
भव्य सर्भेत व्यासपीठावर त्या धीरगंभीर पुरुषासमोर 
आठे. त्यांना तिळक केला व “' आम्ही आपणास 
जेय इच्छितो. ” असे शब्द मिडस्तपणें उच्चालून 
त्यांच्या हार्ती ताट दिळें, गोड हास्य करीत त्यांनीं 


नव. ८ 


अनुक्रमणिका 


पटेल ! पुण्यस्मरण 


त्या निधीचा साभार स्वाकार केला ! हीच त्यांची 
माझी प्रथम मेट !! 

त्यानंतर आज बावीस वर्षे गेली ! त्या समयांत 
किती तरी अदूभुत व असाधारण घटना घडल्या | 
महात्माजींच्या छत्राखाली गेल्यावर सरदारांशी 
वारंवार संबंध येणें अपरिहार्य होत. सरदारांच्या 
प्रथम भेटोनंतर थोड्या दिवसांनी. मी बारडोलास 
जाऊन आले होते. तेव्हांहि त्यांनी ओळख दाखवून 
अगत्याने माज्ञी विचारपूस केळी हाती. १९२९ 
मध्यें मी साबरमतीस सत्याम्रह्मश्रमांत प्रवेश केला, 
त्यानंतर एक दिवस नदीवरून कपडे धुऊन येतांना 
समोरून महादेवभाईसहृ सरदार आले. मला पाहून 
ते भुद्दाम थांभळे व बोळूं लागले : * येर्थे कसें काय 
वाटते £ ? त्यांच्या वडील बंधूंचा खून झाल्याची 
खबर नुकतीच वाचली होती. मो. ब्रालोचित 
जिज्ञासेनं त्यांना त्या घटनेसंबंधीं प्रश्न केला. त्यांच्या 
चेहेऱ्यावर कोणत्या भावना दिठतीलळ, आवाजांत 
कोणता फरक पडेल, तें जाणण्यास मी उत्सुक होतें. 
पण तसा कांहींच फरक न होतां ते सहज म्हणाले : 
५: होय, दोतकऱ्यांच्या मांडणाभांडणांत माझ्या बंधूंचा 
खून झाला. कुऱ्हाडीने मान कापली. ” त्या भयंकर 
घटनेब्रद्वळ ते इतक्या निर्विकारपगें बोळूं शकतात 
त्याचें मळा आश्चथे वाटले ! 

दांडी-कूचापूवीच त्यांना सरकारने कारावासांत 
टाकलें होते. आश्रमांत सायंप्राथना सुरू होण्यापूर्वी 
ही खबर आली, कांही वेळाने त्यांना तुरुंगांत 
घेऊन जाणारी पोलिसांची मोटार आश्रमाच्या 
दाराशी थांबली, महात्माजी भेटीस सामोरे गेल होत. 
आम्ही मंडळी मागे होतो. बोलणें झाल्यावर गाडी 
पुढें चाळू हागली, तों महांदेवभाई ओरडून म्हणाळे : 
“६: सरदार, आमच्या अगोदर जाण्याची घाई 
केळीत १ ?”--_सायंकाळच्या अधारांत मोटरींठून 
सरदारांचे सुक्त हात्य ऐकू आले, 

थेरवड्यास महात्माजी असतांना सरदार त्यांच्या 
जवळच होति. व मी जेव्हां महात्माजींच्या भेटीस 
जाई तेव्हां तेहि जवळच असत. त्यांच्या जवळच 
असत. त्या वेळीं त्यांचा विनोद बारंवार चाखाव- 
यास मिळे. सी कर्धी कधी रागाने त्यांना दुरुत्तर हि 
करी, पण त्यांच्या हास्याशिवाय मळा दुसरें प्रत्वु- 
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नवभारत 


त्तर मिळत नसे. त्यांच्यांत प्रसन विनोदाची वृत्ति 
असाघारण होती. ते कधी रागावलेले मी पाहिलें 
नाहीत. महात्माजी रागावत. मला संस्कार देण्यासाठी 
वारंवार बोलतहि, पण सरदारांशीं कितीहि 
मोकळीक घेतली तरी त्यांना राग म्हणून येत नसे. 
प्रसक्न १िनोदी वृत्ति 

गांधी-सेवा-संघाचें संमेळन दरसाळ सात दिवस 
भरत असं त्या वेळाही सरदारांची भट होइ व 
परिचय वाढण्याचे प्रसंग येत. आपण मोठे असा'धा- 

पुरुष आहोत अक्षया तोर्‍्याने ते कर्धाहृ 
कोणाकडेहि वागले नाहीत. माझ्यासारखी सामान्य 
माणसेंहि त्यांच्याजवळ बरोबरीच्या नात्याने बोळ 
शकत. पुढें पुढें त्यांच्या वात्सल्यमावाची प्रतीति मळा 
सारखी येत गेली, पुण्यास अखिलभारतीय काग्रेस- 
समितीचे अधिवेशन झालें तेव्हां महात्माजी हजर 
नव्हते. राजाजी व सरदार यांवी. महात्माजींच्या 
घोरणावनिरुद्ध धोरण स्वीकारळें व साभितीला आपल्या 
बाजूस ओढळें, त्या दिवशीच सरदारांचे व्याख्यान 
मळा बिलकूळ आवडले नाहीं, महात्माजींच्या 
बिचाराविरुद्ध हे बोलतात कसे व त्यांच्या आज 
पर्यंतच्या धोरणाचा व मतांचा हे विपयीस करतात 
कसे, ते मला कळेना, नेठक स्थगित झाल्यावर मधल्या 
सुटींत ते व्यासपीठावर आडवे पडळे असतांना 
क्षा ताबातावाने त्यांच्याजवळ गेळें ब त्यांची 
निर्भत्सना करण्यास आरंभ केळा, ते शांतपणे हंसत 
उत्तरें देऊं लागले, माझा संताप अधिकच वृद्धिंगत 
झाला व * षे कोषेन पूरयेत्‌ ' या न्यायाने त्यांना 
रागानें थपडा देग्यास व चिमटे घेण्यास मी सुरुवात 
केळी, एखादा भन्य वब उमदा सिंह चिचुद्रीशी 
खेळत असावा त्याप्रमाणं ते माझे प्रहार झेलीत 
होते व हसत होते. शोबटी एवढेच म्हणाले : '““आम्ही 
कितीही म्हटळ॑ तरी ह्‌ कोडगे इंग्रज सरकार आम्हां- 
ला थोडेंच काहीं देगार आहे !” 

या वाक्याने मात्र मी स्तिमित झालें, जर 
इंग्रजांच्या प्रामाणिकपणाचा विश्वास नाही, तर हं 
सहकाराचे धोरणच कश्याला, असा बिचार मनांत 
आला. तोहि काळ गेला ! सरदारांचे मन पुन्हा 
पालटले व ते महात्माजींच्या मा्गदशनाखाली आले. 
१९४१ च्या डिसेंबरांत बारडोलीच्या आश्रमांत 


आठवडाभर कोंग्रेस वर्किंग कामिटीची बैठक चालूं 
होती तेव्हां मी तेथेंच होते. सरदारांच्या आंतड्यांचा 
आजार तेथें बळावला होता. पोटावर पट्टा व 
हातांत काठी अज्ञा सरंजामांत ते चहूंकडे देखरेख 
ठे्वांत फिरत. पण त्यांचे मुक्त हास्य व प्रसन वृत्ति 
यांचें दर्शन कांही कधी चुकलें नाहीं, सवोची,महात्मा- 
जींची सुद्धां, ते मस्करी करीत. विस्तारभयास्तव त्या 
साऱ्या घटना व त्यांचे मार्मिक विनोद येथें देतां 
येत नाहीत. 
झदूभुत सहनशाक्ति 

१९४२ च्या चळवळीपूर्वी महात्माजी पुन्हां 
जेव्हां काँग्रेसचे आगेवान्‌ व सेनापति बनले 
तेव्हां सरदारांना मीं म्हटळें, '“: जिरळीच कीं नाहीं 
तुमची १ नाही म्हणत शेवटीं त्यांनाच दारण जावें 
लागलें ! ? सरदार लगेच म्हणाले: “छे! छे! 
वाकिंग काभेटीनेंच बापूंना प्रथम बाजुस काढलें व 
नंतरहि वाकिग कामेटीनेंच त्यांना हुकूम केला 
को, सूत्रे हातीं व्या व चळवळ सुरू करा. 

मुबडस त्यांचा मुक्काम मरीन ड्राइव्हवर असल- 
लेल्या त्यांच्या मुलाच्या बिऱ्हाडी असतांना एकदां 
सकाळी श्री. शंकरराव देवांबरोबर त्यांच्या भेटीस 
मी गेलें होतें. नुकतीच त्यांची सकाळची न्याहारी 
झाली होती. आम्हांलाहि कांहीं खाद्यवेय घेण्याचा 
ते आप्रहू करू लागले, मी त्रती असल्यामुळें कांददी घेऊं 
शकत नव्हते. शेकररावांचा गाईच्या दुधाचा नियम 
होता. सरदार म्हणाळे : “ हे दूध कापेला गाईंचे 
आहे ! घेण्यास हरकत नाहीं. ? एकच हंशा पिकला, 

अहमदनगरच्या किल्ल्यांतून सरदार वीस वषानी 
म्हातारे होऊन बाहेर पडले, पहाडासारखी त्यांची 
देह्यट्टि पण आंतड्याच्या आजाराने पोखरून गेली 
होती. त्या आजारानेंच शेवटी त्यांचा बळी 
घेतला, कष्ट व त्रास सहन करण्याची त्यांची शाक्ते 
अद्धुत होती, कितीहि बेदना झाल्या तरी 
ते तोंडाने हूं का चू करीत नसत, गरजेची कसली हि 
वस्तु मागत नसत. छायेप्रमाणे त्यांच्या जबळ 
असणारी त्याची कन्या मगणिंबेन ही स्वतःच 
त्यांच्या गरजा आपल्या अंतःसंबेदनांनीं - समजुन 
त्या पुऱ्या पाडीत असे. तिच्याशी सुद्धां ते वषानु- 
व्ष त्रालत नसत. त्यांच्या घराण्यांत बालबोध 
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सरदार बछभ भाई पटेल : पुण्यस्मरण 


द र १ च चड 


हें सणिभेनकडून सला 
कळलें तेव्हां मळा अत्यंत आश्चर्ये वाटळें, काएण, सी 
त्यांची कन्या नसतांना मळा त्यांचा अनुभव वेगळा 
आला होता ! त्यांच्या वात्सल्याने मला त्यांची 
ओढ फार लागली होती. 
वापूंच्या मरणाचा धक्का 

दिल्लीस ग्रहमंत्री म्हणून काम करूं लागल्यानंतर 
त्यांची माझी भेट फारशी होत नपते, मुंबईस आरामा- 
साठी ते दोनदां आले असतांना दोन्ही खेपेस त्यांची 
तास तास मुलाखत झाली होती.पहिल्या भेटीत त्यांच्या 
प्रकृतीबद्वळ मीं पिता व्यक्त केली तेव्हां ते सांगू 
लागले : “ ब्रापूंच्या मरणाने मला फारच धक्का 
बसला, त्यांचा पारेणाम प्रक्षतीवर झाला 
आहे. ” मी म्हटलें, ““ साहजिक आहि. आम्हांला 
दुःख झाळें तर आम्ही तुम्हांजवळ मन मोक 
करून दुःख हलके करू. तुमचे दुःख तुम्ही 
कोणाकडे सांगाळ १ मग आंतल्या आंत गुदमरल्या- 
सारखे होत असेल.” त्यांची कन्या लगेच म्हणाली : 
“६ तीच तर अडचण आहे, आणि हे आपलें दुःख 
कोणास सांगत नाहींत आणि आंतल्या आंत झुरत 
असतात. लामुळें तब्येतीवर परिणान जात्त झाला 
आहि, 

त्यानी पुष्कळ जगावे अशी इच्छा प्रदाशत 
करताच ते म्हणाले, “ आतां जगून काय करावयाच £ 
माझे काम भा केळे आहे.” ते मळा पटले नाही. 
५६ माझी प्रकृति आतां काम करण्यालायक नाही, मी 
जवाहरळलालला सांगतो की. मळा मोकळा करा. पण 
ते म्हणतात, “ नाही. तुम्ही राहिळेंच पाहिज. 
जवाहरळाळ मागतील तेवढें काम दिळें पादिज, असें 
सी ठरविळें आहे ” असें ते नंतर म्हणाले, 

५ तुमच्याइतका कणखर निश्चयाचा ब प्रखर 
इच्छाशक्तीचा दुसरा कोणी पुरुष वर्किंग काभटींत 
आहि का?” अता प्रश्न भी एकदां केला असतां 
चेटकन्‌ ते उद्गारले : “ जवाहरलाल ! तो माझ्या 
इतक्याच निघोराचा मनुष्य आहे. 

आपल्याशी मतभेद असणाऱ्यांनद्दल त्यांना राग 
नसे. गुजरातच्या कार्यकत्योनीं मळा सांगितले आहे 


कीं, “ सरदार गुजरात प्रांतिक कॉंग्रेस कमिटीचे 
अध्यक्ष असतांना आम्हांस त्यांच्या समक्ष वाटेल तें 
बोलण्याची सुमा असे. विरोधी भावनांचा ते राग 
करीत नसत किंवा कधी कोणास अटकावीत नसत. 
त्याची आम्हांला मुळींच भीति वाटत नसे, उलट 
आम्ही आपलें मन मोकळे करावें अश्यींच त्यांची 
इच्छा व प्रयत्न अस, 
का्येकलोवर मायेची पांखर 

नाशिकच्या कोंग्रेस-अधिवेशनप्रसंर्गी त्यांची 
शेवटची भट झाळी, व्यासपीठावर ते पहुडले अस- 
तांना वराच वेळ त्यांच्याशी बोलण्याचे भाग्य 
मिळाले, प्रदर्शनांतून भी एक गुळाची टॉफी व 
साखरेची पुडी घेऊन गेलें होते. मागून येऊन 
हळूच त्यांच्या हातात मी. ती ठेवळी ! चमकून 
त्याची मार्ग पाहिळें ब मला पाहून हसले. “तुम्हांला 


मेट म्हणून आणली आहि. खाल्ली पाहिजे ” असे मी 
त्यांना आग्रहाने सांगितलें. त्यांनी संमति दिली, 
कॉंग्रेसच्या अधिवेरानांत कामाची जबाबदारी 


शिरावर असल्यामुळें ब सरदारांचा निवास फार दूर 
असल्यामुळें सा त्यांना मेटूं शकळे नव्हते. पण 
त्यांना स्मरण झाल्यारिवाय कसे राहील १ “तूं कोठें 
होतीस ? मळा भेटली नाहींस £ तुझी आठवण मी 
सारखी करीत रोतो.शेकररावांकडेही चोकशी के2ी. 
असें ते म्हणाळे, त्यांचा वात्सल्यपूर्ण हात माझ्यावर 
किरला, तेव्हां मनाळा खूप आनंद वाटडा, महात्मा- 
जीच्या पश्चात्‌ देशाचा सांभाळ करण्यांत ज्याप्रमाणें 


त्यांनी जनतेळा नेतृत्वाची उणीव फारशी भासू 
दिळी नाहीं, त्याप्रमाणेंच कार्यकत्यीवर मायेची 


पांखर घालण्यास ते विसरले नाहीत, दर खेपेस ते 
भेटले म्हणजे, ' हे पुन्हां दिसतील कां? । अशी 
भावना मनांत थेऊन हृदय व्याकुळ हाइ. सरदारांनी 
तरी पुष्कळ जगाच असलें बाटे ब म्हगूनच नाशिक 
स्ढैक्षनवर आगगाडींत त्यांना निरोप देतांना 
अश्नुपूण नेत्रांनी मी त्यांना म्हटलें : “ पुन्हां 
भटा हो. सरदार ! ” जणू काय़ मृत्यु त्यांना 
आतांच घेऊन जाइल अशा भावनेनं मी त्यांना घट्ट 
पकडून ठेवळें हात. ते मळा पोटाशी घरून हंततत 
म्हेणाळे : ' इंश्वराची इच्छा असेळ तर भेटू ! '' पण 

[ पुढील मजकूर पान ७२ वर पहा. ] 
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श्री, हरि कृष्ण मोहनी 


सरदार वळुभभाई पटेल आणि काँग्रेस 


सरदार वलूभभाईंच्या मृत्यूमुळे कॉंग्रेस ह्या 
हिंदुस्थानब्यापी प्रमुख राजकीय संस्थेची अपारेमित 


> 
हा 


हाने झाली आहे. सरदारांचे शरीर अलीकडे अ*क 
आपत्तींनी जर्जर झालेलें होते, आणि हिंदी जनतेच्या 
सामान्य वयोमानाप्रमाणे पाहतां सरदार हे पिकलेले 
पान झाले होते, हें खरें. तथापि, कॉँग्रेस ही संस्था 
ज्या काठेण, बिकट व आणीबाणीच्या संक्रमणा- 
बस्थेच्या काळांतून सांप्रत जात आहे, त्याकडे लक्ष 
देतां त्यांच्या असामान्य धुरीणत्वाची कॉंग्रेसला 
आज अत्यंत गरज होती ह्यांत कांही शेका नाहीं. 
ज्या थोड्या असाधारण सामर्थ्यसंपन नेत्यांनी 
कॉंग्रेसचा लोकिक हिंदुस्थानांतच केवळ नव्हे तर 
अखिळ जगांत पसरविला, त्यांत वलभभाई हे 
अग्रेसर होते, हें कोणासहि कबूल करणें प्राप्त आहे, 

हात्मा गांधींनी गेल्या तीस वषीत जागतिक 
राजकीय इतिहासाचा परंपरागत ओघ बेदलविणाऱ्या 
ज्या सत्याग्रह्यच्या अभूतपूर्व आंदोलनाचे अभिमंत्रण 
केळे, त्या महान्‌ कायोत महात्मा गांधीजींचे सरदार 
वलूममभाई हे उजवे हात ठरावेत, इतकें प्रमाबी 
साहाय्य या आंदोलनांत सरदारांनी गांधीजींस केलें 
आहे. महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रही चळवळींत 
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ब 
राजक्रीय असा सर्व प्रकारचा क्रांतिकारक कार्यक्रम 
सामावळेळा असला, तरी त्या कार्यक्रमाचा केंद्र- 
निंदु हिंदुस्थानचे राजकीय स्वातंत्रय द्याच होता. 
आणि म्हणूनच हिंदुस्थानचे आसेतुहिमाचल असें 
जानपद समुत्थान त्यांना घडवून आणणें शक्‍य झाले, 
कारण राजकांय स्त्रातत्र्य ही हिंदुस्थानची मुख्य 


3 की. 


गरज होती, हें आत्रालवरद्धांस प्रतीत होऊन चुकलें 


होते. 
कृष्णाजुनाची जाडी 

सरदार बल्लुभभाईचा मूळचा स्वाभाविक्र पिंड 
क्षात्रिय मनोवृत्तीचा, ' शोभे तेजो वृतिदोक्ष्ये युद्धे 
चाण्यपळायनमू । दानमीश्वरमावश्व ' ह्या गुगांचा 
आविष्कार करणारा असा होता. महात्मा गांधींच्या 
* शमो दमस्तपः शोचं क्षांतिराजेवं ? ह्या त्राह्मगुगां- 
वेक्षां, महात्माजींची शोयश्ाली अज्ली सत्याग्रही 
वृत्ति, त्यांचा सविनय कायदेभंग, त्यांचें असामान्य 
असें युद्धतत्र, अत्यंत बलाढ्य व राक्षसी दात्रुत्तेनेवर 
एकट्याने चाळून जाणारे महात्मार्जीचे भयंकर 
घाडसी तेज ह्याच शुगांनीं सरदारांचे युयुत्सु मन 
उत्स्फूत होणें अगदीं स्वाभावेक होतें. गुजरांथच्या 
भूमीचे हे दोन असामान्य वीरपुत्र हिंदुस्थानच्या 
भाग्याने एकत्र येऊं शकले; कृष्णासुनाप्रमागे त्यांचा 
हिंदुस्थानच्या उद्धारासाठी एकजीब झाला. आणि 
म्हणूनच हिंदुस्थानाच्या ह्या दिव्य आहिसायुक्त 
भारतीय युद्धामुळे सर्व जगाचें लक्ष हिंदुस्थानानें 
वेधून घेतलें, 

खेडा, चंपारण्य येथील महात्माजींची रणनीति 
सरदार वलभमाईेनी चिकित्सक बुद्धीनें अवलोकन 
केळी होती. असहकारा चें महात्मार्जानी केलेलें हिंदु- 
स्यानव्यापी आंदोळन सरदार वलभा 
शाली सनांत खोळ रुजलेले होतें. म 
एकमेव आहेतीय पुढारी हिंदुस्थानाचा उद्धार 
करण्यास समर्थ अहित, अशी खूगगांठ मनाशीं बांधून 
ह्या भर्गारथ प्रयत्नांत आपलें सर्वस्व पणास लावण्याचा 


ईच्या शोर्य- 
हात्माजी हेच 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सरदार वलुभभाई पटेळ आणि काँग्रेस 


सरदार वळमभभाहेनीं निश्चय केला. १९३० च्या 
कायदेभंगाच्या चळवळीने अखिल हिंदुस्थानांत 
सगळीकडे देशभक्तीचा विद्युतू-संचार झाल्यासारखे 
हृद्य दिसून आलें. पण ह्या हिंदुस्थानव्यापी सविनय 
कायदेभंगाची पूवेतयारी बारडोळीच्या करबंदीच्या 
आंदोलनाने आगाऊ करून ठेविली होती. 
गुञजराथसारखा वैश्य वृत्तीने भारळेला प्रान्त, करबंदी- 
सारखा पूर्वी हिंदुस्थानांत कधीहि न झालेला संग्राम, 
इंग्रजांसारखे कुशळ, पाताळयंत्री, साम्राज्यपिपासेनं 
घुंद झालेळे परकीय राज्यकते, आणि त्यांनीं निर्माण 
केलेली ब्रिटिश अंमलदारांची भक्कम पोलादी चौकट- 
अशा परिस्थितींत हा लढा वलछुभभाइर्नी लढविला. 
ह्या संग्रामामुळे बळममाई ही किती थोर स्वाथेत्यागी, 
दृढ निश्चयी विरागी, व्यवहारदक्ष अशी महनीय 
विभूति आहे, हा रोमांचकारी चित्रपट हिंदुस्थानां- 
तील देशभक्तांच्या पुढें उभा राहिला. ह्या संग्रामांत 
राजकारणाचा कधीहि गंध न लागलेल्या शेकडो 
स्त्रियांचे सेन्य सरदार वछ़मभाईनी उभे केलें. 
आणि त्यांच्याकडून शोयधेया|दि सद्गुण जनतेस 
शिकविले. सरदार वलळूममाईचे पोवाडे खेडोपाडी 
गुजराथच्या सित्रियांनी| गायिळे. दांडीयात्रेच्या 
प्रचाराने जे अद्भुत परिवतन अखिल हिंदुस्थानांत 
घडून आलें, त्याचा पाया सरदार वलूभमभाईच्या 
प्रखर संघटनेने, प्रबळ शिस्तीने आ॥णि देशभक्तीच्या 
तेजस्वी भावनेने भरळेला होता. सरदार हे मितभाषी 
होते आ५ बिद्ग्ध वाळ्ायाची त्यांना अभिराचे 
नव्हती; पण त्यांच्या प्रत्येक शब्दांत जे तन्य, 
जी जादू , जै तेंज प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगा निर्माण 
होई, विशिष्ट आणीत्राणीच्या प्रसंगी जो अंतःकरणा- 
वर घणावर हातोडे मारल्यासारखा परिणाम त्यांच्या 
वक्‍तृत्वाभुळें घट्टून येई, त्यांचे कारण सरदारांची 


मनस्वी वीरद्त्ति, त्यांचा रणझुझारपणा, त्यांची 
लोकविलक्षण निर्भयता, ह्या गुणांच्या मुर्शीतून 


त्यांचे शब्द उमटत होते, हें आहे. 
कठोर, कणखर वास्तववाद 

सरदार वछ़भभाईंचा स्वभाव कठोर, वास्तववादी 
हाता. पेकळ शब्दपांडित्य, पुस्तकी तत्त्वज्ञान, मनोहर 
कल्पनाविद्वार, सुरस काव्यालंकार, रंजक वाक्‍्पाटब, 
अव्यवहार्य ध्येयविषयक मनोराज्यें,भावुकतेनं भारलेली 


स्निग्ध मृदुता आणि कृत्रिम सभ्यतेची ढोंगी चतुराई 
हे बुद्धीचे व भावनेचे प्रकार सरदार वल़भभाइ यांस 
केव्हांहि मानवळे नाहीत. गेल्या अध-दातकांत 
निर्मांग झालेल्या कोणत्याहि ' इझम * नें त्यांच्या 
मनावर कांहींहि पारिणाम झाला नार्ही, महात्मा- 
जींच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष स्फूर्तिदायक 
उदाहरणाने इंग्रजांचे हिंदुस्थानांत स्थिर झालेळें 
राज्य कसे उलथून पाडतां येईल, एवढाच ध्यास 
सरदारांच्या मनास लागलेला होता, ह्या महान्‌ 
कायीत आपली राखरांगोळी करून घेण्यांतच ह्या 
अतुल सेनानीस धन्यता, उत्साह व आनंद आयुष्य- 
भर वाटत राहिला. अहमदनगरच्या किल्ल्यांतच 
आपली चिरसमाधि स्थापिली जाईल अशी तयारी 
त्यांच्या मनानें करून ठेविली हाती. आपल्या ह्याती- 
तच आपल्या शत्रूवर आपली प्य़ांदेमात होइल, 
अशा सुखमय स्वप्तानें त्यांनीं केव्हांहि आपलें मन 
विचाळित होऊं दिळें नाही. इंग्रजांच्या लाघवी 
मुत्सद्देंगिरीच्या शब्दजंजाळापासून अत्यंत धूततेन, 
सावधानपणानें, व्यवहारदक्षतेनें सरदार वल़ूभभाई 
जन्मभर आलिप्त राहिले. त्यांच्या पोलादी कणखर- 
पणापासून रतिमात्राहि ते केव्हांहि ढळले नाहींत. 
लॉर्ड वेव्हेळ यांच्यासारख्या मध्य पश्रेगीच्या साम्राज्या- 
मिमानी व हुर्यी ब्रिटिश अंमलदारांच्या किंवा 
पेथिक-लोरेन्सप्रभति मुत्सद्दयांच्या अतरंगांतील मम 
अचूक हुडकून काढणाऱ्या खोल बुद्धीची देगगी 
सरदारांना अनेकविध अनुभवांनी प्राप्त झालेली 
होती. आजकालच्या सुसंस्कृत राष्ट्रांतील कोणत्याहि 
सेनापतीची किंवा सुत्सद्दयांची बरोबरी करण्यासारखे 
गुग सरदार वलछूभभाईंमध्ये एकवटलेले होते. असा 
दिग्विजयी नेता गेलीं पंचवीस वर्षे हिंदुस्थानास 
लाभडा, हे हिंदुस्थानचे मोठें भाग्य होय, आणि 
म्हणूनच प्रत्येक देशभक्तास अश्शी उत्कट आद्या 
टत होती की, जरी सरदारांचे शरीर जजेर 
झालेळें असलें, तरी महात्माजींच्या पाठीमागे तरी 
निदान आणखी कांही वरे निसगीनें सरदारांना 
आयुष्य द्यावे. त्यांच्या प्रयत्नाने कॉंग्रेससारख्या 
संस्थेमध्ये झुंजार वृत्ति निमीण'.झञाळी होती, 
लढाऊ कॉंग्रेतचे निर्माते 

काँग्रेसला जी थोरवी प्राप्त झालेली आहे, ता खान्‌ 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. हरि कृष्ण मोहनी 


सरदार वळुभभाई पटेल आणि कॉँग्रेस 


सरदार वलुभभाईच्या मृत्यूमुळे कॉंग्रेस ह्या 
हिंदुस्थानव्यापी प्रमुख राजकीय संस्थेची अपरिमित 
हानि झाली आहे. सरदारांचे शरीर अलीकडे अक 
आपर्ततीनी जर्जर झालेळें होते, आणि हिंदी जनतेच्या 
सामान्य बयोमानाप्रमाणे पाहतां सरदार हे पिकलेले 
पान झाले होते, हं खरें. तथापि, कॉंग्रेस ही संस्था 
ज्या कठिण, बिकट व आणीबाणीच्या संक्मणा- 
वस्थेच्या काळांतून सांप्रत जात आहे, त्याकडे लक्ष 
देतां त्यांच्या असामान्य धुरीणत्वाची कॉंग्रेसला 
आज अल्यंत गरज होती ह्यांत कांहीं शेका नाहीं. 
ज्या थोड्या असाधारण सामर्थ्यसंपत्न नेत्यांनी 
कॉंग्रेसचा लोकिक हिंदुस्थानांतच केवळ नव्हे तर 
अखिल जगांत पसरविला, त्यांत वलळभभाई हे 
अग्रेसर होते, हें कोणासहि कबूल करणें प्राप्त आहे. 


हात्मा गांधींनी गेल्या तीत वषीत जागतिक 
राजकीय इतिहासाचा परंपरागत ओघ बदलविणाऱ्या 
ज्या सत्याग्रहाच्या अभूतपूवे आंदोलनाचे अभिमंत्रण 
केळ, त्या महान्‌ कायोत महात्मा गांधीजींचे सरदार 
वलछूभमाई हे उजवे हात ठरावेत, इतके प्रभावी 
साहाय्य या आंदोलनांत सरदारांनीं गांधीजींस केळे 
आहे. महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रही चळवळींत 
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शेक्षणिक व 
राजकीय असा सर्वे प्रकारचा क्रांतिकारक कार्यक्रम 
सामावळेळा असला, तरी त्या कार्यक्रमाचा केंद्र- 
निंदु हिंदुस्थानचे राजकीय स्वातंत्रय हाच होता. 
आणि म्हणूनच हिंदुस्थानचे आसेतुहिमाचल असें 
जानपद समुत्थान त्यांना घडवून आणणे शक्‍य झालें, 
कारण राजकोय स्वातंत्र्य ही हिंदुस्थानची मुख्य 
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गरज होती, हें आब्रालबृद्धांस प्रतीत होऊन चुकलें 
होते. 
कुष्णाजुनाची जोडी 

सरदार वलूभभाईंचा मूळचा स्वाभाविक पिंड 
क्षत्रिय मनोवृत्तीचा, ' शोये तेजो वृतिदौक्ष्य युद्धे 
'चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्व ह्या गुणांचा 
आविष्कार करणारा असा होता. महात्मा गांधींच्या 
“ शमो दमस्तपः शोचं क्षांतिराजंवं ? ह्या ब्राह्मगुणां- 
पेक्षां, महात्माजींची शो्यश्शाळी अशी सत्याग्रही 
वृत्त, त्यांचा सविनय कायदेभंग, त्यांचें असामान्य 
असें युद्धतंत्र, अत्यंत बलाढ्य व राक्षसी शात्रुत्तनेवर 
एकट्याने चाळून जाणारे महात्मार्जींचें भयंकर 
घाडसी तेज ह्याच गुणांनी सरदारांचे युयुत्सु मन 
उत्स्फूत होणें अगदीं स्वाभावेक होतें. गुजरांथच्या 
भूमीचे हे दोन असामान्य वीरपुत्र हिंदुस्थानच्या 
भाग्याने एकत्र येऊं शकळे; कृष्णाझुनाप्रमागे त्यांचा 
हिंदुस्थानाच्या उद्धारासाठी एकजीव झाला. आणि 
म्हणूनच हिंदुस्थानाच्या ह्या दिव्य आहेसायुक्त 
भारतीय युद्धामुळे सवे जगाचें लक्ष हिंदुस्थानानें 
वेधून घेतलें, 

खेडा, चंपारण्य येथील महात्माजींची रणनीति 
सरदार वलळभभाहेनीं चिकित्सक बुद्धीनें अवलोकन 
केळी होती. असहकाराचें महात्माजींनी केलेळे हिंदु- 
स्थानवब्यापी आंदोलन सरदार वलुभभाईच्या शोर्य- 
शाळी मनांत खोल रुजलेळें होते. महात्माजी हेच 
एकमेव आद्वेतीय पुढारी हिंदुस्थानाचा उद्धार 
करण्यास समर्थ अहित, अशी खूगगांठ मनाशी बांधून 
ह्या भर्गारथ प्रयत्नांत आपलें सर्वस्व पणास लावण्याचा 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सरदार व़भभाई पटेळ आणि काँग्रेस 


सरदार वलछूभभाईनीं निश्चय केला. १९३० च्या 
कायदेभंगाच्या चळवळीने अखिल हिंदुस्थानांत 
सगळीकडे देशभक्तीचा विद्युत्‌-संचार झाल्यासारखे 
हदय दिसून आलें. पण ह्या हिंदुस्थानव्यापी सविनय 
कायदेभंगाची पूर्वतयारी बारडोलींच्या करबंदीच्या 
आंदोलनाने आगाऊ करून ठेविली होती. 
गुजराथसारखा वैश्‍य वृत्तीने मारळेला प्रान्त, करबंदी- 
सारखा पूर्वी हिंदुस्थानांत कधीहि न झालेला संग्राम, 
इंग्रजांसारखे कुशळ, पाताळयंत्री, साम्राज्यपिपासेनें 
घुंद झालेले परकीय राज्यकर्ते, आणि त्यांनीं निर्माण 
केलेली ब्रिटिश अमलदारांची भक्कम पोलादी चोकट- 
अज्ा परिस्थितींत हा लढा वलळभभाईरनी लढविला, 
ह्या संग्रामामुळें वळममाडे ही किती थोर स्वाथत्यागी, 
दृढ निश्चयी विरागी, व्यवहारदक्ष अज्ञी महनीय 
विभूति आहे, हा रोमांचकारी चित्रपट हिंदुस्थानां- 
तील देशभक्तांच्या पुढें उभा राहिला, ह्या संग्रामांत 
राजकारणाचा कर्थाहि गंध न लागलेल्या शेकडों 
स्त्रियांचे सैन्य सरदार वल़भभाईनी उभे केलें. 
आणि त्यांच्याकडून शोयधेयादि सद्गुण जनतेस 


शिकविले. सरदार वछ़ममाईचे पोवाडे खेडोपार्डी 
गुजराथच्या स्त्रियांनी गायिळे. दांडीयात्रेच्या 


प्रचाराने जे अद्भुत परिवतन अखिल हिंदुस्थानांत 
घडून आलें, त्याचा पाया सरदार वलूभभाईच्या 
प्रखर संघटनेने, प्रबळ शिस्तीने आणणे देशभक्तीच्या 
तेजस्वी भावनेने भरळेला होता. सरदार हे मितभाषी 
होते आणि विदग्ध वाढ्य़याची त्यांना अभिराचे 
नव्हती; पण त्यांच्या प्रत्येक शब्दांत जे 'चतन्य, 
जी जादू , जै तेंज प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंग निमाण 
होई, विशिष्ट आणीबाणीच्या प्रसंगी जो अंतःकरणा- 
बर धणावर हातोडे मारल्यासारखा परिणाम त्यांच्या 
वक्तृत्वामुळें घडून येई, त्यांचे कारण सरदारांची 
मनस्वी वीरद्रात्ति, त्यांचा रणझुझारपणा, त्यांची 
ळोकविलक्षण निर्भयता; ह्या गुणांच्या मुशीतून 
त्यांचे शब्द उमटत होते, हें आहे. 
कठोर, कणखर वास्तववाद 

सरदार वलभभाईंचा स्वभाव कठोर, वास्तववादी 
हाता. पेककळ शब्दपांडित्य, पुस्तकी तत्त्वज्ञान, मनोहर 
कल्पनाविहार, सुरस काव्यालंकार, रंजक वाक्‍्पाटव, 
अव्यवहार्य ध्येयविषयक मनोराज्यें,मावुकतेने भारलेली 
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स्निग्ध मृदुता आणि कृत्रिम सभ्यतेची ढोंगी चतुराई 


हे बुद्धांचे व भावनेचे प्रकार सरदार वलूभभाई यांस 


केव्हांहि मानवळे नाहीत. गेल्या अर्ध-शतकांत 
निर्मांग झालेल्या कोणत्याहि ' इझम नें त्यांच्या 
मनावर कांहींहि पारिणाम झाला नाहीं, महात्मा- 
जींच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष स्फूर्तिदायक 
उदाहरणाने इंग्रजांचे हिंदुस्थानांत ल्थिर झालेलें 
राज्य कसें उल्थून पाडतां येईल, एवढाच ध्यास 
सरदारांच्या मनास लागलेला होता, ह्या महान्‌ 
कायीत आपली राखरांगोळी करून घेण्यांतच ह्या 
अतुल सेनानीस धन्यता, उत्साह व आनंद आयुष्य- 
भर वाटत राहिला. अहमदनगरच्या किल्यांतच 
आपली चिरसमाधि स्थापिली जाईल अश्ली तयारी 
त्यांच्या मनानें करून ठेविली होती. आपल्या हयाती- 
तच आपल्या शत्रूवर आपली प्यरांदेमात होईल, 
अश्या सुखमय स्वझानें त्यांनीं केव्हांहि आपले मन 
विचलित होऊं दिळें नार्ही, इंग्रजांच्या लाघवी 
मुत्सदेंगिशच्या शब्दजंजाळापासून अत्यंत धूततेने, 
सावधानपणानें, व्यवहारदक्षतेनें तरदार वलछ़ममभाई 
जन्मभर आलिप्त राहिले. त्यांच्या पोलादी कणखर- 
पणापासून रतिमात्रहि ते केव्हांहि ढळळे नाहींत. 
लॉर्ड वेव्हेळ यांच्यासारख्या मध्य पश्रेगीच्या साम्राज्या - 
भिमानी व हुख्यी ब्रिटिश अंमलदारांच्या किंत्रा 
वेथिक-ळेरिन्सप्रभरति मुत्सद्दयांच्या अंतरंगांतील मम 
अचूक हुडकून काढणाऱ्या खोळ बुद्धीची देगगी 
सरदारांना अनेकविध अनुभवांनी प्राप्त झालेली 
होती. आजकालच्या सुसंस्कृत राष्ट्रांतील कोणत्या हिं 
सेनापतीची किंवा मुत्सद्दयांची बरोबरी करण्यासारखे 
गुग सरदार वलछूभभाईंमध्ये एकवटलेले होते. असा 
दिग्विजयी नेता गेळीं पंचवीस वर्षे हिंदुस्थानास 
ळाभडा, हें हिंदुल्थानचें मोठें मागय होय, आणि 
म्हणूनच प्रत्येक देशभक्तास अशी उत्कट आह्या 
बाटत होती की, जरी सरदारांचे शरीर जजंर 
झालेळें असलें, तरी महात्माजींच्या पाठीमागे तरी 
निदान आणखी कांही वर्षे निसगोनें सरदारांना 
आयुष्य द्यावे. त्यांच्या प्रयत्नाने कॉंग्रेससारख्या 
संस्थेमध्ये झुंजार वृत्ति निमीण'.झाली होती. 
लढाऊ कॉंग्रेतचे निर्माते 

कॉंग्रेसला जी थोरवी प्राप्त झालेली आहे, ता खान 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नेबभारते 


अबदुल गफारखान, पंडित जवाहिरिलालजी यांच्या- 
सारख्या सरदारांच्या खांद्यास खांदा लावून लढणाऱ्या 
थोड्या सेनापतींमुळेंच केवळ आहे. ह्या थोड्या 
सेनापर्तीरनीं काँग्रेसचं एक खडे, स्वयंसेवकांचे सेन्य 
गेल्या तीस वर्षीत उर्भे केळे; आणि ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाहीर्शी चुरशीचा सामना दिला. इतक्या मोठया 
स्वयंसेवकांच्या सेन्यास जागतिक राजकीय इतिहासांत 
तोड सांपडेल, अर्स वाटत नाहीं. हे अद्वितीय 
सेनानी लढाऊ कॉंग्रेसचे निमाते म्हटले पाहिजेत. 
कॉंग्रेस संस्थेनें ह्या सेनारनींना निमीण केलेलें नार्ही, 
सरदार वलमभमभाईसारख्प़ा नेत्यांनी महात्मार्जीरनी 
अभिमंत्रित केलेल्या सत्याग्रही शास्त्रांचे शिक्षण 
घेऊन ते आधेक परिणामकारक करण्यासाठी 
कॉंग्रेसला साघनभूत बनविले, काँग्रेस-संघटनेमधील 
प्रत्येक सेनिकाच्या अंतःकरणांत सत्याग्रही शास्त्राच्या 
मागची तत्त्वप्रणाली जाणून त्याची मोौमांसा 
करण्याची, सत्याग्रह्माचे रहस्य समजग्याची कुवत 
नि्मांणग झाली नाही. ह्या थोड्या लढाऊ सेना- 
पतींच्या हातांत खेळणार एक जड यंत्र, युद्धतंत्रांतील 
केवळ एक प्रमाची अचतन असे तंत्र किंवा साघन असें 
काँग्रेसचे स्वरूप राहिळें, स्वराज्यप्रात्ती पूवीच्या काँग्रेस- 
संघटनेचा वास्तावेक अर्थ असा ऊहे. सरदार 
वलछूभभाईसारख्या लढाऊ वृत्तीच्या सेनापतीच्या 
कतृत्वामुळें कॉग्रेस संघटनेची इभ्रत बाढली खरी; 
पण त्यामुळें कॉंग्रेस संघटनेमध्ये व्याक्तिनिष्ठतेभैच 
प्राबल्य माजलेले आहे. लोकसंत्तानिष्ठ अश्या 
संघटनेचे सामथ्यं, आत्मविश्वास व ज्ञान कॉंग्रेसच्या 
प्रत्येक सभासदामध्ये निमाण होण्याचें तर बाजूसच 
राहिलें, पण पुरेशा अल्पसंख्य सभासदांमध्ये 
देखील ते ज्ञान, ता. आत्मविश्वास व ते सामथ्य 
निमाण झालेळें नाही ! 

सरदार वबलूभभाईच्या व्यक्तित्वाभोंबतालचे 
तेजोवळव कॉग्रेस-संघटनेनें विस्तृत केळें होते. आणि 
म्हणून त्या तेजोबल्याचा प्रमाव लहानमोठ्या 
संस्थानिकांवर पड्टून देशी संस्थानांचा निकट प्रश्न 
स्वराज्यप्रात्तीनंतर सरदार वलऴुमभाईना सोकर्यानें 
सोडविता आळा; आणि भारतांत एकछत्री लोक- 
शाहीचे स्वराज्य प्रस्थापित होऊन भारतीय इति- 
हासांत अपूव अदी सार्वभौम जनसत्ता निर्माण 


झाली, सरदार वलूभाइईंच्या असाधारण अद्या लढाऊ 
वृत्तीचेच ह॑अखरेचें पर्यवसान होते, असेंच ह्या 
संस्थानिकांच्या बाबतींतील सरदारांच्या अविस्मरणीय 
कतृत्वासंत्रंधी म्हणतां वेण्यासारखें आहे. 
स्वातंञ्योत्तर कॉंग्रेससघील मतभेद 

कॉंग्रेसची हिंदुस्थानव्यापी संघटना, सरदार वळभ- 
भाई व कॉग्रेसचे इतर लढाऊ वृत्तीचे त्यांचे साथीदार 
सेनापति यांनीं निमाण केलेळें सर्‍्याग्रही सामथ्ये, 
ह्यांचे कार्य राजकीय स्वराज्यप्राप्तीतच परिस्शीमित 
झालेलें आहे. स्वराज्यप्राप्तीनंतर राजकारण कर- 
णाश कॉंग्रेस संघटना एक तर विलीन व्हावी, अथरवा, 
राज्यसंस्थेस प्रसुखपणानें मदत करणारें असे तिचें 
स्वरूप बनावे, कॉंग्रेसचे एका प्रबळ राजकीय पक्षांत 
ख्यांतर करून पालळेम्ेटमधून चालणाऱ्या अनेक- 
विध कायोतच प्रामुख्याने ती. कॉंग्रेस-संस्था अतघीन 
पावाबी, हें सरदार वल़भभाईचे राजकीय घोरण 
असावें, असें अळीकडे दिसून येत होते. आणि ह्याच 
मुद्द्यावर सरद|!र वछमभाई व विधायक कार्याला 
वाहिळेळे असे गांधीजींचे कांही खास अनुयायी 
ह्यांचा मतभेद होऊं लागळा होता. सत्याग्रही सामर्थ्य 
राष्ट्रांत वाढीस लागलें पाहिजे, ' गांधीजींची सत्या- 
ग्रही परंपरा त्यांच्या देहावसानानंतर टिकवून ठेवणें 
सद्यःपरिस्थितींत अधिकच जरूरीचे आहे ?, असें 
प्रामाणिकपणाने मानणारा एक अत्यंत लहानसा गट 
हिंदुस्थानांत शिछक आहि. पार्टमैटरी कार्य 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक यशस्वी करण्याच्या प्रयत्नांतच 
हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचे पुढील यश आणि स्वराज्य- 
ची स्थिरता अवलंबून आहे असा विश्वास बाळगणारा 
पक्ष, गट किंवा असे नेते आजच्या कॉंग्रेस-संघटनेमध्ये 
प्रमावी आहेत. राज्यसंस्थेच्या, राज्याधिका रातफे 
प्राप्त होणाऱ्या, सामथ्यीवर विसंबून राहून लोकहित 
अधिक लवकर साध्य करून घेतां येईल; स्वराज्याच्या 
सुखसोयी गरीबांच्या ज्ञोपड्यामशेत राज्यसंस्थेच्या 
द्वारांच पोचविणे सद्यःस्थितीत अधिक व्यवहार्य 
आहे; म्हणून पाळेभेटरी कार्यक्रपावरच कॉंग्रेसची 
दाक्ति सांप्रत केंद्रित झाली पाहिजे ', असे कॉंग्रेव- 
मधील बहुसंख्य पुढाऱ्यांस उत्कट्पणाभ वाटत आहे. 
उलट परक्षी, ' गांधोजीनीं निमीण केळेळें सत्याग्रही 
सामर्थ्य जनतेत उत्पन्न केल्याशिवाय सद्य:स्थिवीत 


दर 
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द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सरदार वलभभाई पंटेळ आणि काँग्रेस 


मुळींच तरणोपाय नाहीं; असें सामथ्ये जनतेमध्ये 


निर्माण झालें नाहीं तर राज्यसंस्थेची, निवडणुका द्वारे 
अधिकारपदारूढ अनेकविध सत्ताधारी व त्यांच्या 
दिमतींत राहणारा बडा अंमलदारवर्ग ह्यांची हळूं- 
हळूं किंवा झपाट्याने अवनतीच होत राहणार; 
सत्याग्रही सामरथ्याशिवाय राज्यसस्था ही देदा- 
हितास पूरकहि बनूं शकणार नाहीं ', असें गांधीर्जी- 
च्या कांहीं थोड्या खऱ्या अनुयायांचे सद्य:स्थितीचे 
प्रांजळ व नम्न निदान आहे. 
राष्ट्रांतील निराशा वाढविणारा भयंकर अपघात 
सत्याग्रही सामर्थ्य निमोण करण्याची आकांक्षा 
हा सद्यःस्थितीत अव्यवहार्य ठरणारा ध्येयवाद आहे, 
गांधीजींचे सत्याग्रही सामथ्ये जिवंत, जाग्रत व संतत 
ठेवण्याचा प्रयत्न हा गांधीर्जींच्या श्रद्धायुक्त, परंपरा- 
निष्ठ, कर्मठ अनुयायांचा अंध विश्वास आहे. असें 
मनापासून वाटणाऱ्या पुढाऱ्यांचे कॉंग्रेसमध्ये सांप्रत 
प्राधान्य आहे. काँग्रेसमधील सध्यां अधिकारपदावर 
आरूढ असलेल्या पुढाऱ्यांत सरदार वळभभाईइतके 
नेकीचे, स्वार्थत्यागी, वेलभंडार उचलून जिवाचे 
मोळ पणाला लावून देशका्य करणारे अतुल परा- 
क्रमी अते दुसरे पुढारी क्वचितच आहेत. ह्या 
आणीबाणीच्या प्रसंगीं घड्डून आलेल्या सरदारांच्या 
मृत्यूमुळे, सत्तारूढ राहून देशकार्य साधण्याची ्ड्षा 
बाळगणाऱ्या ह्या थोड्या पुढाऱ्यांस निराशा वाटेल, 
अशी परिस्थिति निमीण झाली आहे. कारण सत्या- 
ग्रह प्रत्यक्ष जन्ममर आचरून दाखविणारे सरदार 
बलुमभाईइतके कतबगार पुढारी कॉंग्रेससंघट्नेत 
विरळाच असल्यामुळें, सत्तेच्या तफे जनहित साध्य 
करण्याच्या विचारसरणी!स, वलूमभाई हयात नसताना 
देशप्रेमापेक्षां स्वाथीपणाचा, महेत्वाकाक्षचा, ढागा 
वृत्तीचाच वाल प्रत्येकास आल्या।शवाय राहणार 
नाहीं, अशी दारुण पारास्थात सरद!रांच्या म्गत्यूपुळ 


परिस्थितीच्या उलट, 
मतमेदांमुळें 


निमीण झाली आहे. ह्या 
वलूभभाईसारख्यांच्या प्रामाणिक 
विधायक कायीच्या द्वारें सत्याग्रही वृत्तीची 
जोपासना करणाऱ्या, सत्याश्रह ही साधना समजून 
तिची आराधना करूं पाहणाऱ्या, सत्तेच्या बाहेर 
राहन कार्य करण्यास सज्ञ असलेल्या सत्याग्रही लोक- 
सेवकांस जो जोश, आवेश व अमिनवेश स्वतःमध्ये 
बाणून वेगें आवश्‍यक वाटत होते, त्यांत देखील 
बलुभभाईंच्या मृत्यूमुळे ढिलाई निर्माण होण्याचा 
संभव प्राप्त झाला आहे. वल़भभाईचा मृत्यु हा 
जसा प्रामाणिक व स्वार्थत्यागी कॉंग्रेस सत्ताधाऱ्यांना 
नाउमेद करणारा आहे, त्याचप्रमाणे हिरीरीने 
सत्याग्रहाची कांस घरणाऱ्या जनसेवकांमध्यें शीथल्य 
निमीण करण्यास तो सहायभूत होऊं शकेल, असेहि 
दिसत आहि. प्रामाणिक, जनहितदक्ष अशा थोड्या 
राज्यसंत्थान्तगीत सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीनं अवलाकन 
केळे, किंबा विधायक कार्य करणाऱ्या युयुत्सु 
लोकसेवकांशीं, सत्याग्रही उपासक्रांशीं समरस 
होऊन विचार केला, तरी देखील 
दोन्हीं पक्षी, सरदारांचा मृत्यु हा एक प्रकारचा 
राष्ट्रातील निराशा वाढविणारा अपघातच ठरेल, 
अश्शी भीति आहे. हिंदुस्थानच्या सुदैवाने कॉंग्रेस- 
संस्थेबद्दळ आपुलकीने विचार करणाऱ्या कॉंग्रेस- 
सत्ताधाऱ्यांनी सरदारांच्या मृत्यूने आणि त्यांच्या 
ज्वळत उदात्त उदाहरणाने देशप्रेमाची, स्वार्थ- 
त्यागाची नवीन स्फूर्ति घेतली आणि विघायक 
काैकत्यीनी नवीन जबाबदारीची जाणीव ठेवून 
सरदारांच्या चितेंतून सत्याग्रही बृत्तीची दीतिमान्‌ 
रक्षा कपाळीं लावून जोमाने काय करण्याचे मनात 
आणडळें तर ' 1॥॥९ [10215 वैर; ]खाडट ॥ए€ 


छा९ 2? ह्या वाक्यांत दिग्दर्शित झालेल्या 
तत्त्वाप्रमाणे सरदारांच्या मृत्यूतून नवीन सरदार 
जिंवत झालेले दिसून येतील. 
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१:३8 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकठन 


कडवी धमोन्धता व त्याविरुद्ध इलाज 

या वर्षांचे नुकतेच ज्यांना नोबेल प्राइझ मिळाठे 
आहे त्या बर्ट्रान्ड रसेल यांनीं “ वर्ल्ड रिव्ह्यू? च्या 
ऑगस्टच्या अंकांत '' [११18103 १/-_ ५ कडवे 
धघर्मान्ध  - या विषयीं एक लेख लिहिला आहे, 
त्या नियतकालिकाचे संपादक म्हणतात त्याप्रमाणें 
हा लेख त्यांच्या ““ हिस्टरी ऑफ वेस्टर्न फिळॉसफी? 
या ग्रंथांतील एक विषय आहे. त्यांचें म्हणणें असें 
आहे की, प्रदीधे कालखडांत ज्या गोष्टींविषयी 
विवाद चाळू असतो त्या गोष्टींबद्दळ उभयपक्षांत 
काह| बाबतीत सत्य असतें व कांही बाबतींत प्रमाद 
आसतो. रषेळची ही बुद्धिवादी दृष्टि आपण सम- 
जून घेणें अवश्य आहे. पुढील उताऱ्यांत रसेळनी 
कडव्या धर्मान्धतेला प्रतित्रंधक होणारे जे उपाय 
सुचविळे आहेत ते थोडक्यांत दिलेळे आहेत : 

“ घर्मनिठ्ठेंतील भेदांमुळें ळढायाच माजल्या 
पाहिजेत असे नादीं; जेव्हां घर्मान्न असहिष्णुता 
त्यांत शिरते तेव्हांच रक्‍तपात होतात. चीन व 
जपानमध्ये बोद्धधर्माचा प्रचार शान्तपणें झाला. 
केवळ एकच धभ खरा असला पाहिजे असा हट्ट 
ग्रह चिनी किंवा जपानी लोकांनीं घरला नाही. 
चीनमध्ये बुद्धांचा ब कुन्फुत्सेचा (कन्फ्यूशियसच) हे 
दोन्हीहि धभे टिकले; जपानांत बोद्धधगी व शिन्‌टो 
धम राहिले. प्राक-रोमन कालांत असेंच उदारवादी 
मत साधारणपणें होते. मिसरचे व बाबिळोनचे देव 
रोममध्ये पूजळे जात होते. ' मिथ्र ' देवाची भाक्ति 
पत्रं दिळी जात होती आणि परदेशी देवांची पूजा 
करणाऱ्या लोकांनी केवळ त्या कारणामुळें कांहीं स्वत:- 
च्या देशांतीळ देवतांची भक्तिहि सोडळी नाही. 

५६ मध्ययुगांत मात्र सवेत्र लढाईच्या जोरावर 
घर्मतत्त्वांचा प्रसार करण्यांत आला. बासिस्मा न 
घेणाऱ्या लोकांची शाळभेन बादशाहाने कत्तळ केली 


अनुक्रमणिका 


व अशा तऱ्हेने संक्सन लोकांना घर्मान्तर करावयास 
भाग पाडले. सेंट जॉनचे हस्तक आणि सरदार 
मुस्ल्िमांवरोबर लढले. तिसरें करुसेड हे ' घर्मीथ 
युद्ध ग्राक-ऑर्थाडाक्त-चर्चविरुद्ध पुकारळें गेलें. 
सायमन द-मोन्टफडेने आल्तिनेन्शियन धमीवे रोधकां- 
ना उहिष्कृत केळें. पांचव्या हेन्रीनें व कॉन्ल्टन्सच्या 
कोन्सिळनें विकिलफच्या अनुयायांना जाळले. 
स्पेनमध्ये ज्यू व मूर लोकांचा प्रथम छळ झाला व 
मग त्यांना हद्दपार करण्यांत आळे. बाल्कन राष्ट्रांत 
बोगोमिळचा धर्मविरोध समूळ उत्डला गेला. 


“: सोळाव्या आणि सतराव्या शतकांत जी 
घमीसाठीं युद्धे झालीं त्यांच्या मानाने वरील लढाया 
कांहींच नव्हत. पण १९१४. नंतरच्या आघधुार्मक 
काळांत हा कडवेपणा एकंदरींत वाढतच आहे. 
सामान्यतः त्यापासून मुक्त असणाऱ्या यापूर्वीच्या 
काळांतहि तो नव्हताच असे नाही. पण त्यापुढचा 


-कडवेपणा अधिक स्पष्ट दिसतो---पहिल्या महा- 


युद्धाच्या वेळचा व नंतरचा जमनविरोध, त्या- 
नेतरचा, त्याला उत्तरादाखल आलेला, नात्सीबाद 
आणि ज्यूविरोध; त्याला प्रतिस्प्धीं म्हणून उत्पन्न 


: झालेला ज्यूंचा ' झिओनिझम्‌ *-/1111511; आणि 


सर्वोत महत्त्वाचा म्हणजे साम्यवादी व साम्यवाद- 
विरोधी घर्मीन्य कडवेपणा होय.. . . 


“: आणि कडवेपणा सरकारी स्वामित्वाखाली 
बाबरणारा असला तर इतरांबरोबर सहकार्य साधणं 
तो अशक्यच करून टाकतो. नात्सी व कम्युनिस्ट 
सरकारांनी तह आणि करार ह्या गोष्ट निरुपयोगी 
करून टाकल्या आहेत, कारण त्यांच्या घमाधतेमुळे 
त्यांना परस्परविश्वास वाटणें अशक्यच होऊन गेठे 
आहे. कम्यूनिझममधीळ कडवेपणा कमी 


व्हावा 
आणि अमेरिकेचा 


विरोधी कडवेपणा परस्पर- 


दड 
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सारसंकलन 


सहकार्याला विरोध करण्याएवढा वाहूं नये; असें 
आपण इच्छावे, 

“६: या घरमीन्ध कडवेपणावर इलाज म्हणून तीन 
गोष्टी करणें आवश्यक आहे ( १ ) सुरक्षिततेची 
खात्री, (२) समृद्धता आणि ( ३ ) उदारमतवादी 
शिक्षण. सुराक्षिततेची खात्री नसल्यामुळें कडबेपणा 
बाहून युद्धाला अनुकूलता उत्पन होते. हावड्रोजन- 
बॉम्ब आणि विषारी जंतुमय अस्त्रे यांच्या भीतामुळे 
राष्टें अधिकाधिक कडवी जनतात. आजच्या राज- 
कीय वातावरणांत या भीतीचा निरास करण्याची गोष्ट 
फार कठिण आहे. पण कवेनाद टाळावयाचा असेल 
तर हें करावयास पाहिजेच. समृद्धि पाहिजे, तरच 
साम्यवादी विचार प्रथार पावणार नहीत, हें पश्चिभे_ 
कडील लोकांना पटते; पण रदियाहि समृद्ध झाल्यास 
तें उपकारकच होईल, हं मात्र त्यांना पटत नाहीं. 
राशेयाच्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे त्याच्याशीं व्यापार- 
व्यवहार चालूं करणें कठिण जात आहे, हें खरें. पण 
त्यांचा संशय दूर होणे कालान्तरानेंच शक्‍य आहे 
उदारमतवादी शिक्षण देण्याची गोष्ट तर सवात 
कठिण होऊन बसली आहे. रगियांत ते अदक्य 
आहे आणि अमेरिकेंतहि ते प्रतिवर्षी कमी होत 
आहे. डॉ. लेंटिमोरची गोष्ट लक्षांत ध्या. सर्व 
जाणत्या माणसांना माहीत असलेल्या चीनविबयक 
कित्येक खऱ्या गोष्टी उघडपणे बोलल्यामह्ल त्यांना 
द्रोही म्हणून मानण्यांत आलं; आणि खरोखर त्या 
गोष्टी समजणे हें अमेरिकेच्या दृष्टीने अगत्याच होतं 
हीं शेक्षागेक सुघारणाहि सुरक्षिततेच्या खात्रीवरच 
अवलंबून आहे. 

6 मग हे साधावे कसे £ आपण ज्या गोष्टींवर 
भर देतो. त्यांत बदळ झाला पाहिजे- 111010 
18 0९ ७ टचाश७ 01 ९111118518 : आपण 
ह दाखविणे उपयुक्त आहे की, युद्ध हें कोणालाहि 
केव्हांहि अनिष्ट्च असटें. फक्त आपल्यालाच विजय 
मिळणार व तो तसा मिळणें इष्टच आहे, हे जगाला 
दाखवीत बसणें आपण सोडून दिलें पाहिजे, चर्चेचे 
स्वातंत्रय असलेल्या आपल्या देशात बुद्धिवादी 
लोकांनीं, विशेषतः शास्त्रज्ञांनी, एकत्र थंऊन ९ 
स्पष्ट केळें पाहिजे की, (२९) यापुढे युद्ध 
झालेच तर ते जित पक्षाप्रमाणेंच जेत्यालाहि अनथ- 


नव, $ 


अनुक्रमणिका 


कारक होईल; (२) दोन भिन्न प्रणालींची राज्ये 
( अमेरिका व रशिया ) श्ांतपणें वागूंच नयेत, याला 
काहींहि कारण नाहीं; (२) जगाचे विभाग पाडून 
त्यावर एकेका विचारप्रणालीच्या राज्याचे स्वामित्व 
चाळून त्यांने अन्य विभागांत ढवळाढवळ. न करणे 
अगदीं शक्‍य आहि. विशेषतः हे सांगितलें पाहिजे 
कीं, हें दाक्य करून दाखवितां न आल्यास तवे- 
नाश ठरलेला आहे- व तो केवळ एका पक्षाचा 
किंवा समूहाचा नव्हे तर, सर्व मानवजातीचाच विनाश 
ठरणार. 

“जगांत शांतता नांदावयाची असेल तर जागतिक 
सरकाराची स्थापना हे आपलें उदिष्ट असलें पाहिजे, 
ही गोष्ट अत्यंत कठिण आहे आणि पांच-पननात 
वर्षांच्या आंत घडून येणें अशक्‍य आहे. पग मध्येतरी- 
च्या काळांत ज्ञांतता टिकविणे अत्यावदश्‍यक आहेर 
आपल्या देवांत काय लिहिर्ळे आहे, यांचो जाणीव 
सतत ठेवळी पाहिजे; आर्थिक त्राबरतींत सुजाणं व्यवहार 
शिकला पाहिजे. सर्व भिन्न वंद्यांनी एकनक्तांना 
बरोत्ररींच्या नात्यानें वागविळें पाहिजे; आणि मिन 
ताच्विक मतप्रगाळींच्या बरा्जरतात सहिष्णुता अंगी 
ब्राणविली पाहिजे. जर भयंकर युद्ध टाळतां आलें 
तर माणसाच्या नैसर्गिक आुभवृत्तींपुळें या गोष्टी 
घडून येतील, आणि सरतेशेवटी स्थिर जागातिक 
राज्यसत्ता आपण निर्माण करूं दाकळां तर, आपणाला 
इतिहासांताळ एक अपूव समृद्धीचा आणि कल्याणाचा 
कालखंड पहावयास मिळेल,” 
उटकमंडची वनश्पातसंग्राह्क वाग 

उटकमंडचें वनस्पति-उद्यान “ पूर्वेकडील रत्न” 
0171६10110 1९ 1088-न्नम्हटले जाते. गेल्या 
मे महिन्यांत या उद्यानाचा दातसांवत्सरिक दिन 
साजरा झाला. हिंदुस्थानांतील जनतेनं आणि 
सरकारनें आतां अद्या संम्रह्स्थानांकडे अधिकाधिक 
लक्ष पुरविळें पाहिजे. मद्रास-तरकारने या सरकारी 
बगीचाची मदत या वर्षी र. २९,००० एवढी कसी 
केली हें जरी काटकसरीच्या दृष्टीनं सयुर्वतक असले 
तरी बनस्पातिश्ञात्रीय संशोधनाची हिंदुस्तानसारख्या 
शेतकीप्रधान देशाला किती आवश्यकता आहे हें 
पहातां यापुढे भारतांतील केन्द्रीय ब प्रांतीय 
सरकारांनी अक्या संशोधनसंस्थांच्या मदतीत 


६५ 
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नबभारते 


केपांतं करण्याचें धोरण कठोरपणे; अमलांत आणू 
नये, हें उाचित वाटते. 

या रत्नभूत वगीचाची माहिती “' मॉडन रिव्ह्यू 
च्या सप्टेंबरच्या अंकांत डॉ. नीरा श्रीनिवासन 
॥. 8८., 11.1)., यांनी एका लेखांत करून 
दिली आहे. ती संक्षेपाने पाहण्यासारखी आहे : 

“ सन १८४९ मध्ये उटीच्या कांहीं युरोपियन 
रहिवाऱ्यांनीं जमून असें ठरविलें कीं, येथें इंग्लिश 
भाजीपाला, वनस्पति यांची लागवड करावयाची. 
दोन वषीनीं नीलागिरि प्रदेशांतील पहिल्या कामेशनर 
साहिबांनीं वर्गगी जमवून * नीलगिरि पर्वतांतील 
शेती ब बागायती संस्था ? स्थापन केली. अज्ञा 
तऱ्हेने झाळेळी ही सुरुवात मोठी स्पृहृणीय ठरली 
आहे. मूळचा हेतु असा होता कीं, त्या बगीच्या- 
मुळें इंग्लेश फळे-फुळें व भाज्या यांचा पुरवठा 
सारखा होत रहावा, जवळपासच्या राष्रांतील 
वनस्पतींचा संग्रह करावयाला ठिकाण मिळावे, मद्रास 
इलाख्यांतील बागायती केन्द्रांना उत्कृष्ट बियाणे 
उपलब्ध व्हावें आणि ग्रेट त्रिटन ब हिंदुस्थान यांमधील 
शास्त्रज्ञांना एकमेकांच्या देशांतील वबस्पतींची 
अंतर्गत देवाण-घेवाण करणें सुलभ व्हावें. त्यानंतर 
अनेक मुख्याधिप्ती-( क्‍्यूरेटस॑ ) च्या देखरेखीखाली 
ही बाग भरभराटत जाऊन आज ती हिंदुस्थानाला 
ललामभूत झाली आहे. 

“६ वनस्पतींच्या जगांतील जो जो नमुना 
संग्रहीत करणें आवश्‍यक आहे त्याचा त्याचा केलेला 
संग्रह येथ्रीलळ बर्गीच्यावांचून अन्यत्र क्काचेतच पाहा. 
बयास मिळेल, सायब्रेरिया ते न्यू झीलंड, व जपान 
ते ब्राझील अशा तीस देशांतील निरानेराळ्या 
तऱ्हांच्या जवळ जवळ १००० वनस्पती येथे आहेत. 
परदेर्शाय वनस्पतींना प्रतिकूल जमिनींत लागवडीला 
आणणे हें किती श्रमाचे काम आहे, याची कल्पना 
करून पहावी, या वनस्पतींत २५ जाता'ची यूकीलिप्टस- 
चीं झाडें आहेत, ७५ जातींचे गुलाब आहेत 
आणि पाइन, कनिफर व इतर अनेक तऱ्हांचे वृक्ष 
आहेत, यांतील हिरवळीची योजना खरोखरच 
लक्षांत राहण्यासारखी असून तेथाळ सवे वातावरणां- 
त तोल आणि द्यांतता आढळून येतें. उष्णकटि- 
बंधापासून समर्शातोष्ण कटिबंधापयंत सर्व प्रदेशांतील 


वनस्पतींची बाढ करण्यासाठीं येथें संब्धनाल्ये 
( षपा'5९25 ) आणि कांचघरे आहेत. केवळ 
शोभेची वस्तु म्हणूनच नव्हे तर नीलागैरॉचें 
औद्योगिक वैभव वाढीवण्यांतहि या बागेचा मोठा 
हिस्सा आहे. 

“६ या बगीचाची बाढ कल्पकता, धीर आणि 
मेहनत यांमुळें खूपच झाली. कोयनेलचें झाड जे 
सिंकोना त्याच्या लागवडीचे उदाहरण लक्षांत 
ठेवण्यासारखे आहे. या मूळ पश्चिम-गोलार्घोतील 
जंगली वनस्पतीची येथें लागवड करण्याचें काम 
पहिल्या क्युरेटरनीं केळे. त्यानंतर जावा बेटांतील 
डच सरकारशी देवघेव करून याच्या नवीन जाती 
येथें आणल्या आणि त्यांची लागवड नीलागेरी- 
ममाणच शसिकिम व सीलोन येथेंहि केळी. सन 
१८६६ पर्येत एक सुस्थिर पायावरचा धंदा सुरूंहि 
झाला होता आणि त्यासाठीं एक सिंकोना-खार्तेच 
सुरू करावे लागलें. आतां हा सिंकोनाचा धंदा 
फारच मोठ्या प्रमाणावर चालूं आहे. 

“ नीलगिरीप्रदेशांतील मुख्य बाजारी पीक 
म्हणजे बटाटे होय. या वनस्पति-उद्यानांत बटाऱ्याची 
लागवड सुरूकरून त्यावर सक्कास्त्र प्रयोग व 
संशोधन करण्याचें काम १९१७ पयेत चालूं होतें. 
त्यानतरच ते एका निराळ्या खात्याकडे सरकारनें 
सोंपाबिले, 
| “ मुळांत ही बाग इोग्ल्श भाजीपाल्यांसाठींच 
सुरू केली होती. आज तेथे उत्पन्न होणाऱ्या 
भाजीपाल्याचा क्रमांक फार वरचा आहे. भाजी- 
पाल्याचे बी-बियाणे मिळण्याचे हे॑एक मोठें केंद्र 
झालें आहे. 

“ डोंगरी फळांच्या बाबती 
महत्त्व अद्वितीव आहे. तेथें सफरचन्द, प्लम, पीअर, 
पाच बगरेफळांची लागवड होते. बाग सुरू झाल्यावर 
ितकरीचे तेथे वाळवंटी फळें लागवडीला येउ 
लागलीं आणि १८७१ मध्ये पहिलें मल्येरो चें झाड 
लावलें गेळे, त्यानंतर फळांची लागवड अनेक केंद्रांत 
होऊं ढागली, आज तेथे वरील डोंगरी फळांप्रमाणेंच 
मड्गोस्टीन, डबूरेन, अव्होकंडो आणि प्रेप-परूट 
यांचीहि लागवड केळी जाते ब त्यांच्या एकंदर 
सम्रहाच्या आवांक्‍्याकडे पाहतां कदाचित जगांतील 


त तर या बागेचे 
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क 


लॉरंसंकलन 


कोणत्याहि फलसंशोधनकेंद्राला हो वाग हार जाणार 
नाहीं ' असें तिचें वर्गन केलें जातें. 

“ नीलगिरि-यूकॅलिप्ट-झाडाची आपल्याकडे 
प्रथम लागवड करण्याचें श्रेय या बगीचाकडे जातें. 
आज तेथ्रे या झाडाच्या २६ जाती आहित व 
त्यांपैकीं प्रत्येकांतून नीलगिरि तेल किंवा तिंट्रिओडोरा 
तेल यांसारखे तेळ निघते. शिवाय या डोंगराळ 
प्रदेशांत या झाडांच्या लांकडांचा जळणासाठींहि 
मुख्यत्वे उपयोग होतो. 

६ खैरासारख्या ज्या बॅटल झाडांच्या सालीचा 
कातडे कमावण्याच्या धंद्याला अत्यंत उपयोग असतो, 
त्याचा पुरवठाहि येथून होतो आणि दक्षिण आफ्रिकें- 
तून याची आयात आतां बंद झाल्यामुळें तर याला 
फारच महत्व आलें आहे. नीलगिरींवरील २००० 
एकर क्षेत्रांत होणाऱ्या या वॅटल वृक्षांच्या ठागवडी- 
मुळें आपल्या देशाची गरज पुष्कळशी भागली जाते. 
या वॅटलविषयीचे प्राथमिक प्रयोंग या उटकमंडच्या 
बागेमध्येंच झालें. या वृक्षांशिवाय देशी व पर- 
देशी २० तऱ्हांच्या महत्त्वाच्या ओषधी-वनस्पती येथें 
तयार हे|तात; इतर मुख्य तैलमय वनस्पती-जनावरां- 
च्या खुराकांची पिर्के व तंतु देणारी पिर्के-तसेच रवर 
वगेरेहि येथें होतात. आणि यांबर कळस म्हणज येथील 
असंख्य प्रकारच्या फुलांचे चमकदार रंगांचे ताटवे, 
कुंपगें, झुडपे, कुंज आणि राया यामुळें या बागेला 
*जगांतीळ सार्वजानेक बागांताळ सवीत सुंदर बाग? 
अशी कीर्ति लाभली आहे. 

५६: अनेक तऱ्हांच्या शोभेच्या ब उपयुक्त अशा 
वनस्पतींची वाढ जलद कशी होईल याप्ताठी उद्धिज 
हमॉन्सवर येथें प्रयोगाची परंपरा नुकर्ताच चालूं 
झाली आहे. टमाट्याची निनबियांची जात वेदा 
करण्यासाठी हार्मोन्सच्या मदतीनें खटपट चाळू आहे; 
तसेंच इतर अर्थालादक ( ९001011110 ) वनर्पर्ती- 
च्या वाढीवरदही हामोन्सच्या मदतीने काय 
परिगाम घडतात, याचें संशोधन येथें चालूं. आहे. 
फुलांच्या नव्या नव्या जात! उत्पन करण्याताठी कल्मः 
पद्धत व संकर ( ॥1॥011015801011) याचे प्रयोग 
चालूं आहेत. त्याप्रमार्णेच आपल्या देशांतून व परदेशा- 


तून येणाऱ्या वाढत्या मागणीला पुरेसा पुरवठा 


अनुक्रमणिका 


मिळावा म्हणून उपयुक्त वनस्पतींची अधिक 
प्रमाणांत वाढ करण्याचे. प्रयत्नहि चाळू आहेत. 

“: हिंदुस्थानांतील वनस्पातिश्यास्राच्या दृष्टीने येथें 
चालणारे दक्षिण-हिंदुस्थानांतील फळाफुलांचें संशोधन 
फारच महत्त्वाचें आहे. आपल्या वनस्पातिश्ास्त्राच्या 
अध्यापकांना व विद्याथ्यीना तेथें असलेल्या शेकडा 
नैसर्गिक वृक्षजातीचें नेहमीच फार महत्त्व वाटत 
असते. 

“६: अश्या या भूषणभूत बागेचें संरक्षण व संवर्धन 
करगे, है सरकारचे व जनतेचे कतेव्य आहे. ” 
इन्का लोकांचें प्राचीन वसतिस्थान 

दक्षिण अमेरिकेंत पश्चिमकडील पेरू नांवाच्या 
देशांत अन्डीज पर्वताच्या आसऱ्यानें प्राचीन काळी 
इन्का लोकांनीं साम्राज्ये स्थापन केली होती, 
लगतच्या वाळवंटाच्या विस्तारांतहि इन्कांच्या प्राचीन 
सुधारणेचे अवशेष सांपडतात. अमेरिका खंडाचा 
शोध लागल्यावर या पे€ू देशांतील तत्कालीन राज्य- 
कत्यी इन्का लोकांच्या समृद्धीच्या कथा स्पॅनिश 
लोकांनी ऐकल्या आणि दक्षिण अमेरिकेंत आपले 
पाय पसरले. इन्का लोकांचा या नवीन आक्रमकां- 
विरुद्ध टिकाव लागला नाहीं. (या इन्का संस्कृतीच्या 
पूर्वीदि येथें नास्का-९०३०9-संस्कृति होती. ) 
या प्राचीन काळच्या लोकांच्या स्थापत्याचे कांर्दी 
अजत्र अवशेष पुराणवस्तुसंशोधकांनी उत्खनन 
करून बाहेर काढले आहेत. परंतु या इन्कांनी 
आपली राजधानी कुस्को (८५०) या 
हाहरानजीकच्या-बालिकिल्याची जी तटबंदी 
बांधलेली आहे ती तर जगांतील एक महान्‌ आश्चथे- 
चच आहे. या प्राचीन अवदोषांची माहिती “ दि 
नॅशनल जीओंग्राफिक मेंगेशिन ” च्या ऑक्टोबर 
१९५० च्या अंकांत आणि “' सायन्स डायजेस्ट 
च्या मार्च, १९५० च्या अंकांत अनुक्रमे मि. किप्‌ 
रॉस्‌ व व्हिक्टर डब्ल्यू. फॉन्‌ हेंगन्‌ यांच्या लेखांत 
आलेली आहे. ती पुढें सारांशाने संकालेत करून 
दिली आहे ! 

मि. किप रॉ" म्हणतात कीं, गेल्या साली भे 
महिन्याच्या २१ तारखेत पेल्मध्ये जो भवानक 
घरणीकंप झाला त्यांत या कुस्को शहराचा नाश 
झाल्याची वाती अमेरिकेच्या नॅशनल जिओग्राफिक 
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नबभारत 


सोसायटीकडे आली. कुल्कोमध्यें स्पानिश लोकांनीं 
बांधलेळे चर्चचे मनोरे, शहरांतील प्लाझासारख्या 
मध्यवर्ती इमारती सव कांही जुने कोसळून नष्ट 
झालें, इन्का लोकांच्या अवशिष्ट भिंतींवर स्थानिश 
लोकांनीं या इभारती उभारल्या होत्या त्या 
जमीनदोस्त झाल्या. पण या इन्काकालळीन मिंती 
जशाच्या तश्याच राहिल्या ! 
स्पनिश आक्रमणापूर्वी ५०० वर्षे इन्का लोकांनीं 
1 कुरुंदी ( ४011110 ) दगडाच्या इमारतीच्या 
ती उभारल्या. गाड्या किंवा पोलाद यांची 
माहिती नव्हती अद्या त्या काळीं हे दगड कसे व 
कोठून आणले,कसे छिनळे व आकारास आणले, हें 
कळणे कल्पनेच्या पलीकडचे आहे. हे दगड इतके 
कर्ठांग आहेत कीं त्यांनीं काचह्ि कापली जाईल. 
चुन्या-सिमिटावांचून ते घडवलेले दगड इतके विनचूक 
सांधेजुळवगी करून वसविले आहेत की, त्या सांध्यांत 
चाकूचे पातेंहि घुतवतां येत नाहीं, १६ फूट उंचीवर 
ते कित्येक ठिकाणी कसे चढवले हेंहि गूढच आहे. 
या उंच पहाडी प्रदेशांतील आदिवासी इंडिअन्स्‌ 
हे पेर्व्हियन लोकांहून मिन आहेत. त्यांच्या शरीर- 
रचनेंत नेहमींचे मंगुळाइड्‌ विशेष आढळतात. पण 
ते उंचीला कमी असतात. आपल्याला विरळ हवेंत 
त्रास होतो पण हे लोक त्या हृर्वेत मर्ञजेत असतात. 
त्यांची भाषा-क्वेचुआा ( (२९०७ )-ही पूर्वी सबंध 
झन्डीजूच्या पहाडी प्रदे्ञांत अत्तित्वांत असलेल्या 
एका मृत भाषेची अवशिष्ट उपभाषा आहे. 1१] 
म्हणजे माणूस, 1181111 > स्त्री, 1ए९91]19 > 
हाताचे बोट, ९०0 > सरोवर, ५९४1७ > काळा. 
कांददीं शब्दांचा ध्वानि अर्थानुसारी होता; ८५]]टप -- 
कबूतर, आणि कायप ( फा 3 म्हणजे 
क क्यःहां ह करणारें मूल, १३ १००० फूट उंचीच्या 
प्रदेशांतहि वाळी, मका आणि पिगवीड यांची पिके 
निश्वतात व त्यासाठीं बफांच्छादित शिखरांवरून 
वाहणाऱ्या थेंड झऱ्यांच्या पाण्याचा उपयोग केला 
जातो, 
कुस्को गाहर ११,१५५ फुट उंचीवर आहे, वस्ती 
सुमारें ५२,००० असून बहुतेक मूळ इंडिअन्‌ 
वंशांतीलच लोक तेथे आहेत. लामा नांबाचे प्राणी 
येथें पाळले जातात. इन्क्रा लोकांच्या भाषेत कुस्को 


म 


म्हणजे * १७ए९ ०0! ॥1९ छ०॥त ? । विश्वाचे 
नामिचक्र ' होय. या शह्राचें आधुनिक स्वरूप डॉ. 
गिसेक ( (11९5९0)<8 ) यांनीं निमीण केलें. ते मूळचे 
युनायटेडू स्टेट्सूचे नागरिक असूनहि अनेक वर्षे या 
जमातीत राहिळे. १२ वर्षे ते कुत्को युनिव्हर्भिटीचे 
भुख्य होते व तीन वर्षे त्या शहराचे मेवर होते. 
इन्का लोकांच्या या राजघानीइतकेच महच्वाचें 
दुसरें स्थान माच्यु पिक्चु ( ॥॥७दप 1 ल्ल ) 
नांवाचें ठिकाण होय. ही आकाशाच्या कुशीत 
असलेली नगरी सूळ केव्हां निमाण झाली, हें अजून 
गूढ आहे. हा इन्का लोकांचा बाळेकिळा १९१२ 


सालीं प्रा, हिराम्‌ बिंघाम्‌ यांनी शोधून काढला. . 


इन्का लोकांच्या काळी जसें होतें तसेंच आजहि उप- 
लब्ध असलेलें हेंच सर्वोत मोठे व पूर्ण शहर आहे. 
म्हणून याचें विशेष महत्त्व, १६व्या शतकांत येथील 
शेवटचे रहिवासी नष्ट झाल्यावर त्यावर जंगळ माजले, 
स्पॅनिश वसाहूतवाल्यांच्याहि नजरेस तें पडळें नाहीं 
इतक ते उच व अहृद्य राहिलें, हे शहूर प्रत्यक्ष जरा 
खाळगट जागींच असून त्याची उंची ८००० फूट 
आहे. परंतु या ठिकाणीं पोचण्याचे रस्ते याहून फारच 
उंचीचे आहेत, एका बाजूला ॥[801 1[टटार्‍ए 
नावाचच उंच पर्वतशिखर आहे व दुसऱ्या बाजूला हि 
अत्यंत उंच असे दुसरे एक शिखर आहे. याच 
ठकार्णी शेवटचे चार स्वतंत्र इन्का सम्राट राहिले 
ल्या] : छिहल्क *् हे र ्ि 
र्र व्हस्कापाम्पा ' हे या शहराचे 
च इन्काकालीन नांव. ' मंदिरमय शहर ? 
रमाच्यु पिक्च्यु-हें नांव प्रो. बिंध्राम्‌ यांनीं १९११ 
मध्य याला दिलें. इन्का मॅन्को या राजाने कुस्को 
शहूर पडल्यावर येर्थे पळायन केले, पग हा राजा 
अखरीस स्वॅनिअई लोकांच्या हाती. गवसला व 
त्याना त्याची कुस्कापय्रत धिंड काढून १५७२ 


साळी त्याला ठार मारल पाने 
र 1 हे स्थानेश लोक फक्त 
न्काच्या “ व्हिटको टोळ 


जड स? (1०05 ) पर्येत म्हणजे 
ष्क्री छावणीपर्यंत पोचले ते पुढे म्‌च्य 
ह व्ह्ट्क पृ २ ऱि ह र 
कल वजा व आलच नाहींत. स्पानेश ब 
शा इान्डयन दोघेहि हे 7 हर वित 
जंगळ वाढलें, त या 
१९११ सालीं उत्खन 


न करीत असतांहे दा 
म्हणजे ह भिंतीवर आधार हं हर्‌ 


ठेल्या १०० गच्च्या - 


६्ट 


अनुक्रमणिका 
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संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकळन 


भिघामच्या नजरेस पडलें. या शहरांतील रस्ते पायऱ्या- 
पायऱ्यांचे आहेत. असे रस्ते किंवा जिने १०० वर 
आहित. अनेक देवळें आहेत. स्मश्शानाच्या गुहांतून 
१७३ मृतशारीरें मिळाली. यांत १५१० या प्रमाणांत 
स्त्रिया होत्या, राहराभोंवर्ती तटजंदाच्या मिंती आहेत, 
त्या हातांनी उभारलेल्या आहेत, नैसर्गिक नाहींत. 
बाजूला दान पर्वतशिखरें आहेत. त्यांवर टेहेळणीचे 
बुरूज होते. एकंदर शहर नेसर्गिक रीत्याच सुरराक्षत 
आहे. थोड्याशा साणसांकरवीं त्याचे रक्षण करणे 


शक्‍य होतें. 

या प्रदेश्ांत येतांना विमानांतून एक विलक्षण 
हृक्य दिसळें. खार्ली दऱ्याखोरीं होतीं व नद्या 
वांकड्यातिकड्या वाहात होत्या, पग यांना विरोधी 
अज्ञा सरळ रेघा विमानांतून दिसू लागल्या. कांही 
समांतर, कांही परस्परछेंद करणाऱ्या, काहीं पंख्या- 
सारख्या रुंदावत गेलेल्या अशा किती तरी रेषा ! त्या 
बहुतेक पूवे-पाश्चिम दिशने पसरलेल्या दिसल्या. त्या 
माणसांनी खोदलेल्या होत्या, हे दिसळें. पण तेथें 
वसतीची चिन्दें दिसेनात. या गूढ रंषाचा खुलासा 
असा आहे क्री, या पेदेशांत पूर्वी ( इन्कापूर्वे कालीं ) 
नास्का लोकांची संस्कृति हाती. त्या प्राचीन 
काळच्या ज्योतिर्विद्‌ लोकांनीं बहुधा सूर्य, चंद्र, तारे 
व ग्रह यांचें निरीक्षण करावयास साह!य्यभूत व्हावे 
म्हणून हे सरळ रेषांचे खोदकाम केलें असावें, 
खरोखर हँ त्या काळच्या खेडवळांचें पंचांगच होतें 
पण केवढ्या मोठ्या प्रमाणावरचे ! 

मि. व्हिक्टर डब्ल्यू. फॉन हेंगन याच्या ळखात 


कुस्को शहराच्या उत्तरस उंचावरून खाली पाहात 
58058911॥8111॥1)1 साक्‍प्ताव्हामनच्या 


लेकिल्ल्याचें वणंन आई. प्राचीन इन्कांची हदी 
५ ॥[६211101 11110? हाय असें ते वणन करतात 
आपल्या कोंडाण्याच्यासारखाच या किल्ल्याची कथा 
आहे. 

हा किल्ला 


असलेल्या 


म्हणजे प्राचीन लोकांनी स्थापत्य- 


रचनेने ।नेमाण केळेळें मूर्तिमंत आश्चर्य होय. ता एक 
चमत्कारच वाटती, या तटबंदीची लांभधी १८०० 
फुटांवर आहे. त्यांत मधेमधे बोगदे खोदून जणूं 
मोहोळ बनाविळे आहे, या किल्ल्यावरून कुस्का डस 
घानीचें संरक्षण केले जाई. यांतील प्रचंड आकार 


दगड व त्यांचे खुर्षादार सांधे, नागमोडी रचनेची 
तटबवंदी-ज्यावरून रक्षणकत्यांना मारा करतां यावा- 
किल्ल्याच्या एका टोंकापासून दुसऱ्या टोंकापर्यंत 
जातां येण्यासाठी खोदलेळें सुय्रारी मार्ग आणि 
टेहळणीसाठी व  खुणांसाठी बांधलेळे राक्षसी 
मनोऱ्यांचे बुरूज-सत्र कांहीं विस्मयचाकित करून 
टाकणारें आहे. 

११८व्या शतकांत पहिळा इन्का सम्राट मान्को 
कापाकू याने अन्डीजचा हा प्रदेश ब्यापला व कुस्को 
दाह्र स्थापले अशी दंतकथा आहे. त्या वेळीं अन्डी- 
यन प्रदेशांत निरनिराळ्या जमाती रहात होत्या. 
पण त्यांचें शेतकीविषयक तंत्र समानच होतें. या 
मान्को कापाकनें ह्या दरीतील जाधेनीचा सुर्पाकपणा 
हेरळा आणि नैसगिक संरक्षणक्षमता पाहिली. तेथेंच 
त्यांने आपला सोन्याचा राजदंड जामेनींत खुपसला 
आणि कुस्को शहराचा जागा दालविली. 

१५ व्या शतकांत इन्का पचाक्‍्यूटी ( “भूकंपक - 
॥छ"11-9119]701' ) यानें वरील बालेकिल्ल्याची 
कल्पना लढविली. तेथून खरोखर कुस्कोचे रक्षण 
करतां येणार नव्हते. पण सगळीकड्टून एकाएकी 
हल्ला आल्यास शहरांतील सर्व लोकांना तेथें 
आसऱ्याला येतां आले असते. याप्रमाणे उत्तरेच्या 
बाजूला १८०० फुटांची प्रचंड मिंत त्यानें उभारली. 
तिच्या तीन भरगच्च रांगा होत्या व ती ४६ 
भागांत विभागली होती. प्रत्येक विभागावर एंक 


प्रत्येक 
गश्वी व बुरुजाच्या भिंती आहेत, सर्वे मिळून 


उंची ६० फूट भरेल, ही सर्वे भिंत भरीव 
नव्हती. पण पुढें आलेले बुरूज, आंत गेलेळे कोन 
गेरे इतकी मजबूत झालीं होतीं कीं, इन्डियन 


जमातीतील इन्कांच्या शात्रू्नीं यावर कधीं सरळ 
हल्ला चढविला नाहीं, पण स्पॅनिश लोकांनीं याच्यां- 
वाळ दोन मुख्य लष्करी बुरूजांचा नाश केला आहे. 
किल्ल्याच्या मध्यभागीं एका त्रिक्रोगांत वाटोळा 
मनोरा होता. हा पाण्याचा सांठा होय, यांत सुमारें 
५०,००० गॅलन पाणी रहाते. यांतून केळ्याच्या 
सर्व दिशांना पाखंधाऱ्यांनीं पाणी नेळेळें आहे 
इतक्या उंचीवर सांठ्याच्या बुरुजावर पाणी कसें 
आणीत असतील, तें अजून अज्ञातच आहे. कल्पना 
अशी आहे की, जमिनी खाळून ( राजापुरी गंगेच्या 


६९ 


| अनुक्रमणिका | 
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संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न्ट< धं अमृतमहोत्सवी, ) ७२ 
वर्ष ८ 
र्श्ट क बफर ळच 


अ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सारखं ) सायफनच्या तत्त्वाने हें पाणी जवळच्या 
ऊंच ठिकाणाहून आणलेळें असावें, 

हा किल्ला बांधावयाला ७० वर्षे लागली आणि 
२०,००० इन्डियन मजूर सारखे खपत होते, असें 
जुने बखरकार म्हणतात. पण एवढे अजल्ल दगड या 
इन्डियन लोकांनीं फोडले कसे, घडवले कसे व 
वाहून नेळे कसे १ यांतील सवोत मोठया एकसंधी 
दगडाची उंची २७ फूट, रुंदी १४ फूट*व जाडी 
१२ फूट असून वजन २०० टनांहून अधिक 
असावें, असले दगड तेथें कसे आणले असतील ? 

स्पनिशा आक्रमणापूर्वी इन्डियनांजवळ घोडे 
किंवा बैल नव्हते; फक्त लामा नांवाचे माणसाळ- 
लेले प्राणी होते, ते जास्तींत जास्त ७५ पोंड वजन 
वाहात. या लोकांचें मुख्य हत्यार दगडी छिनी हे 
होते. खडकांत लांकडी पाचरी घाळून त्या पाण्याने 
फुगवल्या म्हणजे खडक फुटत. मग कामाला येणारे 
दगड दगडी छिनीनें किंवा पंचरसी धातूच्या खड- 
बडीत हत्याराने ते घडवीत. हे दगड म्राणसांकरबीं 
ओढले जात; लाकडांवरून आणि दगडी रुळांवरून 
दोरखंडाच्या साह्याने सरकवळे जात; मातीच्या उंच 
राशीवर चढवून ते योग्य जागी ढकलले जात. 

१५२३३ सालीं स्पानिश विञता पिझारो यानें 
इन्का “ आताव्हाल्पा ) याला पकडळें आणि किल्ला 
न लढवतांच इन्का साम्राज्याचा अंत झाला. पण 
पुढे तीन वर्षोनीं इंडियन जनतेनें सत्रंध पेरूमध्येच 
बंडाची उठावणी केली, कुस्कोंताल स्पॅनिश लोकांना 
वेढा पडला आणि हा बालेकिल्लाहि बंडखोरांच्या 
हातीं आळा. निकराची चढाई करावयाचें ठरवून 
९० स्पॅनिअड लोकांनीं राजनिष्ठ इन्डियनांच्या 
साह्याने तान तुकड्यांनी या बालेकिल्ल्यावर हल्ला 
चढविला, इन्डियनांनीं किल्ला ळढवण्याची शर्थ केली; 
खाली दगडांचा व बाणादिकांचा वर्षाव केला, त्यांत 
स्थॅनिश सेनापति ठार ज्ञाळा, असा एकेक भाग 
लढवून मगच तो सोडला गेला, मध्यवर्ती बुरूज मात्र 
अस्त्रेरपर्यन्त लढवला, त्यांत इन्कांचा सेनापति बंड- 
खोरांचा पुढारी होता. पण खूप शार्वीनें लढा 
देऊनहि त्यांचा टिकाव लागला नाहीं, स्पानिश 
लोक चोहीकडून शिड्या लावून तटावर चढळे ब 
आंत शिरले, मोजके सेनिक लढत होते. पण त्या 


इन्का राजानें जेव्हां पाहिळें की, आपला निभाव 


लागत नाहीं, तेव्हां तो तटाच्या भिंतीवर उडी 
मारून उभा राहिला; आपली गदा दूर फॅकून 


त्यानं आपला शेला सभोवती गुंडाळळा आणि 
वरून खार्ली उडी घेतली. इत्कांच्या या 
कोंडाण्याच्या लढाईचा असा शेवट झाला. 
वाल-गुन्हेंगारांचे मनोदशेन 

हिंदुस्थानांत अनेक तऱ्ह्ांच्या गुन्हेंगारांबरोषरच 
बाल-गुन्हेगारांची संख्याहि खूपच आहे. गुन्हेगारांच्या 
म|नसिक-सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करून गुन्ह्यांची 
कारणेंच नाहीशी करण्यासाठीं झटणे, हें कोणत्याहि 
सुधारलेल्या राष्ट्राचे व सरकारचें कर्तव्यच आहे. 
आपल्याकडे जनतेतील ऐतखाऊपणाची संवय आणि 
दारिद्य यांमुळें गुन्ह्यांचे प्रमाण व प्रकार अपरिमित 
झाले आहेत. भिकारी, गांवगुंड, भटक्‍्ये, मवाली 
यांचा प्रसार फार असल्यामुळे बालकांना गुन्ह्यांचे 
शिक्षण जाणूनबुजून ब नेणतांहि सारखे पिळत 
राहत. एका बालगुन्हेगाराचें चित्र कवि यशवंतांनी 
* बोदेशाळा ? या खंडकाव्यांत रेखाटळें आहे. पण 
आयणाळा हवी आहे बालगुन्हेगाराच्या मनाची 
चाकेत्सा, अभेरिकेत तसे प्रयत्न वारंवार होतात 
सवसामान्यपर्णे सुखवस्तु असणाऱ्या अमेरिकन 
समाजात आपल्याकडील दारिद्य व तज्जन्य गुन्हे- 
गारीच| कारण खास अशीं नाहींत. परंतु तरीहि 
गुन्हे हातात ब त्यांत वालगुन्हेगारांची संख्या फार 
असते. यातंज्र्धी दहा वर्षे संशोधन करून प्रो. शेल्डन 
ग्लुएक व त्यांच्या पत्नी डॉ. एलिनॉर ग्लुएक 
यांनी एक रिपोट लिहिळा आहे. त्यांत या बाल- 
सुन्हगारांच्या मनोविकृतीची किंवा मनोवृत्तीची 
चिर्कत्सा करून मोलिक प्रकारची वैयक्तिक ब सामा- 
जक कारण शोधून काढलीं आहेत. “' रीडर्स डाय- 
जेस्ट * च्या नोव्हेंबर १९५० च्या अंकांत या- 


सत्रध। आलेल्या लेखावरून पुढल उद्‌्भाधक माहिती 
सकालत कला आहे 


4. क आ. 


अमारेकत १०० मुलांत १ मुलगा पोलिसांपुढे 
एक ।बकट प्रश्न उमा करतो. २,८०,००० मुलें 
दरवषा काटापुढ उर्भी केलीं जातात. त्याच्या 
ननदान दुप्पट मुळ तरी अनधिकृत रीत्या सामाजिक 
किता चचानयत्रित संस्थांकडून तपासळीं जातात, 
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आणि किती मुळें हातावर तुरी 
लपवितात ते सांगतां येत नाही, 

भलल्या जागी व गेर कुटुंबांत वाढलेल्या मुलां- 
पैकींहि बहुसंख्य मुळें चांगली निघतात. हीं बहुसंख्य 
मुळें चांगलीं निघेगे व अल्पसंख्य वाईट निघणे यांत 
कोणता मोलिक भेद आहे? बालगुन्हेगारांच्या 
बाबतीत सर्वसामान्यत; लागू पडतील अक्षी कारणे 
शोधणें, हा ग्ढएकदेपतीच्या या तपासणीचा हेतु 
हाता, । 

या दांपत्याने काळजीपूवक निवडलेल्या १००० 
लहान वयाच्या मुलांची १० वर्षे तपासणी केलीं, 
त्यांपैकी. ५०० मुळें घरीं व शाळेत व्यवस्थित 
वागणारीं-' नॉमैल ” होती. राहिलेली ५०० मुलें 
न्यायाधीश, डॉक्टर, सामाजिक-आर्थिक संस्था 
आणि चच्चेचे कार्यकते यांनाहि न बघलेली, पोलि- 
सांच्या पुढें उर्भी केलेली, अर्श होतीं. या मुलांच्या 
सामाजिक आर्थिक परिस्थिठीच्या मानानें समान 
अशा जोड्या-जोंड्या केलेल्या होत्या. समान 
सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सदूवतेनी मुलगा 
तशाच स्थितींतील दुवतनी मुलांबरोबर ठेवला. 
अशा तऱ्हेने कष्टपूवेक माहिती गोळा करतां करतां 
त्यांतून जो प्राणी बाहेर आला तो म्हणजे संमिश्र 
स्वरूपाचा (९०11190810) बालगुन्हेगार ! 

हा सरासरी बालगुन्हेगार शरीरानं निरागी व 
ताकदव।न्‌ असतो. शारीररचनेंत किंवा आरोग्यांत तो 
इतर मुलांसारखाच असतो. दुसरी गंमत अशी आहे 
कीं, सदूवतेनी व गुन्हेगार मुलांची मनःदारीरदृष्ट्या 
तपासणी करतां गुन्हेगारांपेक्षां चांगल्या मुलांतच 
“न्यूरॉलॉजिकल' किंवा “सायकोन्यूरॉटिक -मानस- 
- शारीरविक्रती जास्त प्रमाणांत आढळल्या | 

खरा फरक आढळतो मनोदृत्तीचा अभ्यास 
करतांना. भगदीं लहानपणापासूनच गुन्हेगारडृत्तोच्या 
मलाला आपल्या सभोवतालच्या समाजाप्रमाण 
रीतभात ठेवणे किंवा विचार करण कठीण जाते; 
थोडक्यांत म्हणजे त्याला र शा शहा 
( ००111107,8९790 ) कमी असतो, टन, 
इच्छेप्रमा्गे वागण्याकडे त्याची परडाच असते. बच 
गोष्ट पाहिजे म्हणजे पाहिजे, त्याठा संवूत नाप 
नको असतें, जणूं कांही उपजत 


देऊन गुन्हे 


प्रेरणेनेंच तो. सवे 


नियमांना गुंडाळून ठेवू पाहतो, हें महत्त्वाचें चिन्ह 
आहि. 
त्याला हीनगंडहि नसतो किंव्रा चिंताभारहि 
नसतो. त्याला स्वतःबद्दल खात्री असते, बरोबरीचा 
सदूवर्तनी सुळगा इतरांकडे आश्रयासाठी पाहील; 
- पक्ष, .! कज २ ह 
पण हा झुलगा इतरांची पर्वा करणार नाहीं. मुळां- 
तूनच त्याला इतरांच्या अपेक्षेप्रमाणे वागणें जरूरीचे 
बाटत नार्ही; मूलतःच त्याला सहकाथे करणें पसंत 
नसतें. 
तो नेहमीं प्रमाद करीत असतो. भावनावश- 
तेने ता भधागतो; त्याचा स्वतःवर ताबा कमी 
असतो. तरी पण याच्या या त्रेछूट वागण्यांतहि 
एक प्रकारची उमदेपणाची झांक असते व ती 
इतर नम्र सदूवतेनी नागरिकांनाहि झांकून टाकते. 
मानसशास्त्रज्ञ अश्या वृत्तीच्या माणसाला बाहिमुख- 
वृत्तीचा ( ९३10५९. ) म्हणतात. आपल्या मना- 
वरील ताण तो भावनावश कझृ्त्ये करून दूर करूं पाहतो. 
तो विचार करात स्वस्थ असत नाहीं. त्याची काति 
स्फोटकासारखा असते. सनोविकृति-चिकित्सेची 
( 05४०॥७॥॥८ ) कसोटी लावून पाहतां त्यांत 
आढळून येणारा फार अथपूर्ण विशेष म्हणजे त्याची 
साहसाची दुर्दम्य आवड. संकटांत उडी 'घेगें ही 
त्याला अनिवार्य गोष्ट असते. ती त्याची अतृप्त वांछना 
असते. जुन्या अंदाधुंदीच्या काळांत अनेक मागानी 
ही द्रृत्ति तृप्त होऊं शके. पण आतां तसें शक्‍य होत 
नाही. त्यामुळें त्यांतून पुढें चांगळे नागारेक निभाण 
व्हावयाचे ते होत नाहींत. आजच्या मुलांना 
अनेक वेळां असेंच वाटतं कां, रोमहषणकारक गोष्टी 
करावयाच्या तर आपण कावदेकानूंचा भंग केलाच 
पाहिजे, या तपासणींत नजरेळा आठेली अत्यंत 
विस्मयकारक गोष्ट हौच आहे. अक्शा प्रश्ृत्तीच्या 
मुलांना साहसी कृत्ये आगि रोमहुर्षणका[रक गंमतीचे 
प्रकार आधेक पसंत असतात, या वृत्तीची तृप्ति 
करण्यासाठी तीं मुळें चोरून मोटारीत बसून जातात, 
लॉस्य़ांतून चढतात. रस्त्यावर रात्रीं उद्लीरापर्यत 
भटकत राहतात; हानिकारक गंभत करण्यांत त्यांना 
आनंद वाटतो आणि विश्लीच्या आंतच तीं दारू 
पिऊं लागतात. नद्यांतळावांचे किनारे, रेल्वेची 
आवारे, इहळकीं नाचग्हे, आणि गंमतीजंमतीचे 
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वर्गांचे हे या पोरांच्या कंपूंचे आखाडे असतात, 
५०० पैकी निम्मे मुलगे अशा टोळ्यांत प्रत्यक्ष 
भाग घेणारे होते. या टोळ्या समाजविरोधी 
कार्मे करण्याच्या निश्चित हेतूनें आणि प्रभावी 
नेतृत्वाखाली संघाटेत झालेल्या असतात. 

कोणाहि मुलाच्या जीवनांतील अत्यंत अपूर्ण 
गोष्ट म्हणजे त्याचा आपल्या आईवापाशी, विशेषतः 
बापाशी, असणारा संब्रंध, हें नाते विघडलें तर 
मुलाची वाढ चांगली न होण्याची भीति असते. 
मुलाला बापाबरोबरच्या ' भावनात्मक तादात्म्या ”- 
(९110०00181 विश (टाय )-ची फार गरज 
असते; त्याला आपल्यापुढे एक आददी प्रतिमा 
इबी असते. वडीलधारा, वृद्ध, शहाणा सोत्ती हवा 
असतो. त्याला जर या गरजेची तृप्ति करून घेतां 
आली नाहीं--ञाप जर तुसडा, तिरसट आणि 
शाजुत्व दाखविणारा अतळा-तर तो अशा प्रबळ, 
धीट, भक्कम सोबतीसाठीं आजूत्राजुच्या संत्रगज्यां- 
कडे पाहील व त्याला तेथें तसा एखादा गुंड 
लाभेलहि, त्या तपासर्गीत असें दिसले की, सामान्यतः 
ह्या बालगुन्हेगारांचें बापाशी अराच काळ जिनसलेलें 
असते, उलट सदुवर्तनी मुळें आपल्या बापाशी 
अगदीं आपुलकीने वागणारी असतात. 

६ वीच्या मुलांत ह्या सर्वच गोष्टी आढळतात 
असें नाहीं; पण कांही आढळतात व त्या दिसणे 
म्हणजे अधुभाचेंच लक्षण आहे. या तपासणीसाठी 
पुढील गोष्टी लक्षांत घेतात : मुलगा दृष्टोत्पत्तीस 
येण्याइतका साहूसाप्रियर, बाहेमुंख, हृद्दी, मावनावरशापणे 
आपलेच खरें करणारा, आपल्या आक्रमक इच्छेचा 
प्रभाब इतरांवर गाजवू इ।चछण।रा,आज्ञाभंग करणारा, 
संशयी, मोडतोड करणारा, असा होता का? 


याशेबाय बापाची शिस्त ढिली, अव्यवास्थत, जादा 
कडक, चिडखोररीची होती कीं स्थिर आणि कनवाळू- 
पणाची होती :-ह्याहि गोषी लक्षांत घेगें महत्त्वाचें 
असतें. कारण अव्यवस्थित ढिल्या शिस्तीच्या मुलांत 
शेंकडा ५९-८ इतर्की मुळें गुन्हेगार दृत्तीखाली आलीं 
आणि व्यवस्थित, कनवाळू, शिस्तीत वाढलेल्या मुलां- 
पैकी शेंकडा ९.३२ एवढीच अशा वृत्तीची आढळली. 

सहा वर्षे बयाला जर गुन्हेगार प्रव्रत्तीर्ची मुळे 
निराळी ठेवून ती ममतच्या व आम्थच्या वातावरणांत 
वाढविली गेलीं तर त्यांपैकी शेकडा ६५ ते ७० 
पर्येत मुळें सुधारण्याची शक्‍यता असते. पण त्यासाठी 
एकंद्रींत घरचे प्रसन वातावरण, विशेषतः ब्रापाची 
उत्तम वागणूक, शाळेतील शिक्षणपद्धतींत मुलांच्या 
संपूर्ण व्यक्तिविकासाला वाव, त्याच्या प्रमाणाधिक 
जादा कार्यशक्ती-( 111९85 ) ला योग्य वाट 
करून देणें, अशा मुलांना ज्यूनिअर पोलिसांसारखें 
शिक्षण देऊन त्यांच्याकडून कायदा पाळणे भाग 
पाडण्याचे काम करून घेणाऱ्या संस्था-पण सात 
अधिक म्हणजे सुव्यास्थत घरें व समजूतदार कुटंब 
हीं अवशय पाहिजेत. 

ग्ुएक दंपंती पुढें म्हणतातः “£ आपण हिंसेच्या 
युगांत रहात आहोंत. भ्रष्ट राजकारणामुळे नाति- 
नियमांचे हंसे होत आहे. जोवर भोठमोठ्या प्रमाणा- 
वरील गुन्हे करणारे प्रमुख गुनेहगार कोटापुढें य!व- 
याचे टाळूं शकतात ब राजकारणी माणसं भ्रएतेने 
बरबटलेळीं आहेत, तोंबर तरुण मुलांतीळ गुन्ह्याची 
प्रडृत्ति गरह्म म्हणणे शक्‍य नाहीं. मुळांपुढे सुसंगत, 
नेतिक दृष्ट्या उच्च अशी मुल्यच नाहींत, म्हणूनच 
सवे उपदेश फुकट जातो. त्यांना आपण मोठी 
माणसेंहि कशी आहोंत ते माहीत असते. ?? 


हि 


सरदार वछ्ठभभाई पटेल : पुण्यस्मरण [पान ५९ वरून पुटे चाळू ] 


इंद्राची इच्छा तशी नव्हती, त्यांचें अन्त्यदशानहि 
मला होऊं राकळें नाहीं ! त्यांचा वञ्रदेह कराल 
ज्वालांनी ग्रासळेळा मात्र पाहिला ! ! 

लाखों भेळांच्या ज्वाळा आपल्या आसपास 
फेकणारा व एथ्वीसारख्या अनेक गोलांना वितळून 
काढण्याची शाक्ते धारण करणारा भगवान्‌ सूर्य 
अपार अंतरावरून प्रथ्वीवरील नाजूक कळीला 
फुलवितो आणि चंद्रांत आपलें तेज समाविष्ट 


कडून त्याच्या मृदु करांनी कुमुदांना रात्री हंसवितो ! 
भयंकर वाटणाऱ्या वस्तू देखील वारंबार जगांत 
शुभंकर सिद्ध होतात; तापदायक दिसणाऱ्या 
परिणामी सोम्य ठरतात ! 
वस्त्रुचा वियोग झाल्यानंतरच तिची योग्यता 
ध्यानांत येते, सरदार वल्लभभाईंचें अवतारकृत्य 
त्यांच्या पश्चात्‌ राष्ट्राला पूर्णत्वाने तमजेल, 
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आमची दोन नबीं प्रकाशने 


सर्वोदय -योजना 


सर्वोदय-नियोजन-समितीनें प्रकाशित केलेल्या 'सवोंदय- 

योजने'ची रूपरेखा प्रस्तुत पुस्तिकेंत देण्यांत आली असल्यामुळें 

“नवसमाज-निर्मिती'चें ध्येय बाळगणाऱ्या कामकत्यांना 
ती अत्यंत उपयुक्त झाली आहे. 


सवोदयाचा इतिहास व शास्त्र 


खक । श्री. शंकरराव देव 


८2332 


प्रस्तुत पुस्तिकेंत * सर्वोदय ! या शब्दामागील कल्पना, त्या 
कल्पनेचा होत गेढेळा विकास आणि सध्यां या शब्दास प्राप्त 
झालेला निश्चित अर्थ इत्यादे गोष्टी विशद करण्यांत आल्या 
आहेत. शिवाय, “ सवोदय- वादा ” संबंधींची बायबलांतीळ 
मूळ कथा, त्यावरून रस्किननं लिहेळेल्या चार मूल्ग्राही 
निबंधांचें तार, आणि त्या नित्रंघांवरून गांधीजींनी काढलेले 
निप्कर्ष यांत ग्रथित केळे असून अखेरीस * सर्वोदयाचें शाख? 
सांगितळें आहे. 


मूल्य प्रत्येकी १९ आणे, टपाल खन्ने निराळा 


सुलभ राष्ट्रोय ग्रंथमाला, पूणे २ 
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